ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್‌ 


01. ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ : 650 
02. ಮಾನ್ಯ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಹೆಸರು : ಶ್ರೀ ಎನ್‌. ರವಿಕುಮಾರ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ 
ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) 

03. ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ : 24/09/2020 

04. ಉತ್ತರಿಸುವ ಸಚಿವರು. : ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು. 

ಕಸ ವಿಷಯ ಉತ್ತರ 

ಅ8ದ 3 ನರ್ಷಗ್‌ಳ್ಲ್‌ "ಮಾಹಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ `'ತಂತ್ರೆಜ್ಞಾನ 
ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವ | ಕಾಯ್ದೆಯ  ಅಡಿಯಲಿದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ 


ಪ್ರಕರಣಗಳೆಷ್ಟು : 


ಸಂಖ್ಯಾವಾರು ವಿವರ ಕೆಳಕಂಡಂತಿರುತ್ತದೆ (ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-ಅ ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ). 
ಪ್ರಕರಣಗಳು 


| ಆ'|ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ" ಕನಹ] 


ಅನ್ವಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳು 
ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ: 
ದಿನಾಂಕ:24.03.2015ರ ಬಳಿಕ ಈ 
ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ದಾಖಲಾದ 


ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿತಿಗತಿಗಳೇನು: 


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 68(ಎ)ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ | 
ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 2019 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಒಂದು 
ಪ್ರಕರಣ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಸೈಬರ್‌ ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣವು ಪ್ರಸ್ತುತ 
ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ, (ಮೊ. ಸಂ.7857/2019 
ಕಲಂ.420 ಐಪಿಸಿ ೩68(ಎ) 66(ಬಿ) ಐಟಿ ಅಕ್ಸ್‌ ರಡಿ 
ಉಳಿದಂತೆ ಬೇರೆ ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ/ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆ 68 ಎ ಅನ್ವಯ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 


ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಎಷ್ಟು 
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ: ಯಾವ 
ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ(ಪಕರಣವಾರು, 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ದನಾಂಕ 705ರ ಬಳಕ ಮಾಹಿತ] ದನಾಂಕ24.03.2015ರ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ 


ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 


ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ: ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರವನ್ನು 
ಅನುಬಂಧ-ಆ ರಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿ ಸಿ.ಡಿ.ಯಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 

ಕಸ | ವರ್ಷ | ಪ್ರಕರಣಗಳು 


2015 


1013 


932 | 
| 


ಈ | ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ದಾ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ` ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ" 
ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ /| ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು 
ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ | ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಲೇಖನ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಬಂಧ 56 
ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಲೇಖನ | ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ | 
ಬರೆದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು | ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರವನ್ನು | 
ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ | ಅನುಬಂಧ "ಇ” ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಯಾವ ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್‌ ಯಾರ ಯಾರ 
ವಿರುದ್ದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ. (ವಿವರ 
| ನೀಡುವುದು) 


ಒಇ14ಪಿಸಿಕ್ಕ್ಯೂ 2020 


Mure 


(ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ) 
ಗೃಹ ಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ "ಅ” 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಜಿಲ್ಲಾವಾರು ವಿವರ 


CERES THETA THT TOE TAOS TON] 
T ರಗಘಾಹ್‌ ಸಗರ NEN EEN EEO EEL) 
p) ಸನ PN pI (ON EY LT 
E] ಬ್ಲಳ್ಳ್‌ಧಾಕವಾ 513 p1 3 To 
4 Tಮಾಂಗಳೂಹ pT pr TTA 3 
ತ್‌ ಗಾವ್‌ ನಗರ TH 5 i py JE pr: 
ಕ ಮಾರಗ ನಗರ 7 7 i 7 5 [5 
7 ರಗಘಾ TT pr 7 30 Kk) 
[3 ರು 3 3 i 77 7A 
[7 ಪಾ p) 7 pO) 3 
7 ರಾಮನಗ [5 JE I) JY) 77-175 
1 |ಚಕ್ಕಬಳ್ಳಾ 3 [3 JE 77 PX) I) 
7 ಜವ್‌ [) p) p 7 JL) |) 
5 ಸಾ p) 4 [3 3 35 7 
7X ಂಡ್ಕೆ 4 p) [) ಫ 54 5 
7 ಹಾಸನ p 5 [3 I7 pr PX: 
a. 3 3 3 7 [75 3 
17 | ಹಾಷ್‌ರಾಜನಗರ T 7 3 [ 73 To 
. ಗಾವ`ಕ್ಷ [) pl |) TZ T7 74 
7 |ನಷಹಾಪ p) ) F pl I) [ 
20. ಧಾರವಾಡ" [) [0 1 2 19 
21 | ಬಾಗಲಕೋಟಿ F] 5 7 6 4 5 
77 ಗದಗ 7 3 I) J) i 
737 [ತತ್ತದರ್ಗ IT 7 J) 7 pS 33 
74 |ಹಾಷಾರ p) p) 4 4 7 P| 
75 |ತವಷಾಗ್ಣ JC ET) FT 3 
38 Tವಾವಣ CU 7 T7 7 77 5 
7 ನಡ [3 7 74 7 pr pl 
28 ಉತ್ತರನ್ನ JE ET) 7 74130 33 
25 ಚಕ್ಕ್‌ಮಗಳೂರು NN ET 77 T7 5] py: 
35 ಡುವ 37-7 T PP ET pN| 
37 [ಬಳ್ಕರ 5 TF 74 To [73 34 
77 ವರಗ p) F 7 7 J) 73 
33 |ನಾಡರ್‌ [7 |) To 7 38 7 
34 'ರಾಹಷಾರಹು 5 ಥ 3 p IS pr 
[35 ಕಾಷ್ಠ [) [ON ky) 7 
38 Tಹಾದಗಿಕ p [5 [7 [3 7 i 
ಎಷ್ಟು [VST ETE ETT SERS CISED 


ಅನುಬಂಧ "ಆ 


ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ:24.03.2015ರ ಬಳಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು 


ಸ Tಘ4ಟಕ 2015 | 2016 2017 |2018 [2019 2020 
ಂಗಳೊರು'ಸಗರ 650 | 685 2023 | 5036 | 10,131 39 ks 
ಮೈಸೊರು ನಗರ 25 9 20 70 274 156 


[5 

F 

7 | 

3 ಪುಬ್ಧಧಾರವಾಡ 53 pI EE SIN Sl) 
rz [ಹಾಗಳಾರ ನಗರ ERNE NUN ENE 
5 [es ನಗರ 114 5 21 3 | 26 
ವವರಸ ನಗರ ig T 7 5 [TS 
7 Tನಗಾದ EEE EEE) 
೯ Tವಹಕಾರ 3 3 T CS ST 
ಕ ವಾರ 5) VS GSE SS 3 


ಪಮಗಳೂಹ 
. |ಉಡುಪಿ 
37 [ಸವಬುಕಗ 
33 [ನಾಡರ್‌ 
ರಾಯಚೊರು 
5 14ಾಷ್ಯತ 
36. [ಸಾಡಗಕ 5 67 8 Il 
ಎಷ್ಟು SA TIS 2443 ರ rl JE) 


34) ಕಳೆದ 06 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ/ಎರಡು ಸ 


ರಾಖಲಾಗಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರ. 


ಅನುಬಂಧ- ಇ 


ಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಲೇಖನ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಬಂಧ 


ಮೈಸೂರು ನಗರ 
[ತಸ 77ವರ್ಷ ಪಾನ್‌ ನಾಣಿ ಪಾಸ್‌ ವಾ 7ಪ್ರಕಕಾದ್‌ಪಪಕ ಆರೋಪಿತರ ತನರು 7ಫಾಕನದ ತಪಸಾ ಪಾ 
01 ರರರರ ಇನನಾನಪರಾ ರರ 'ಪುನಾನುಿ ನಂದನ್‌ ನನಾ 


ಐಪಿ 


ಕಲರಿ ಇ.ಸಿ ರಾಜು ಪಿ.ಐ ರವರು ತಮ್ಮ ವಿಪಿತ ತರ್ಮಾನ 
153(ಎ), 5೦3, 5೦೨ | 


ನೀಡಿದ್ದರ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ- 
೦೦8.2೦2೦ ರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಪೊಲೀಸ್‌ ಆಯುಕ್ತರ 
ಆದೇಶದಂತೆ 'ಅಜೋಕಪುರಂ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಯ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಭಾರವನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೇನೆ. ಈ 
| ದಿನ ದಿನಾಂಕಃ-।2.08.202೦ ರಂದು ನಾನು 
; ವಿಶೇಷ ರಾತ್ರಿ ಗಸ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ 
ಪಿಹೆಚ್‌ ಪಿ-೮33, ಸಿಹೆಚ್‌ ಸಿ-ಆ3, ಪಿಪಿಸಿ 
ರವರೊಂದಿಗೆ ರಾತ್ರಿ 1.30 ಗಂಟೆಗೆ 
; ಅಶೋಕಪುರಂನಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮಾಹಿತಿದಾರರಾದ 


ಅಶೋಕಪುರಂ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್‌ 
ಹಾಗೂ ಸಂಜಯ್‌ ಎಂಬುವವರು ಒಂದು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದು ಅದರ 
ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಡಾ॥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 


ಭೀಮಸೇನಾ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ ಒಂದನ್ನು 
ರಂದು ಪ್ರಾರಂಬಿಸಿ 
ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ 
ಜಿ ಬ 


ದಿನಾಂಕಃ-17.0೨.೭೦1೨ 


| | 
[2.ಅರುಣ್‌  ದೌಡ 
! ಹಾಗೂ ಇತರರು 
| 
f 


| 
| 
| 
| 


ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂವಿದಾನ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಾ ಬಿ. 


ಆರ್‌ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಹಾಗೂ ಬಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಪಕ್ಷದ 
ನಾಯಕಿ ಮಾಯಾವತಿರವರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ದಲಿತರ 
ಬಗ್ಗೆ, ಜಾತಿ / ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ 
ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು 
ಸುನಾಮಿನಂದನ್‌ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಆ 
ಗ್ರೂಷ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಾಗೂ 
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸದರಿ. ಗ್ರೂಪ್ನ ಸದಸ್ಯನಾದ ಅರುಣೌಡ 
ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿಯ 
ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ 
ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ - ಡಾ॥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಭೀಮಸೇನಾ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಗ್ರೂಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದು 
ಮಾಹಿತಿದಾರರು ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯು 
ಖಚಿತವೆಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡೆನು. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಸುನಾಮಿ ಸಂದನ್‌, ಅರುಣೌಡ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 
ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ 
ಸಂಖ್ಯಾತ ಧರ್ಮದವರ ಬಗ್ಗೆ. ಡಾ। ಬಿ, ಆರ್‌ 
ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ರವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ 
ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಬಿ.ಎಸ್‌.ಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ 
ಕು॥ಮಾಯಾವತಿರವರ ಬಗ್ಗೆ, ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ, ಅಸಭ್ಯ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ 


ಮಾಡಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ, 
ಧರ್ಮ, ಜಾತಿ, ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಅಗೌರವ ತೋರಿಸುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಅಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಅಪರಾಧ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್‌ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಡಾ॥ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್‌ ಭೀಮಸೇನಾ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ 
ಗ್ರೂಪನ್ನು ತೆರೆದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು 
ಸದಸ್ಯರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಜಾತಿ / ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ 
ದ್ವೇಷ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 
ಅಗೌರವ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, 
ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಿರುವ ಸುನಾಮಿ ನಂದನ್‌, 
ಅರುಣ್‌ ಗೌಡ ಎಂಬ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ 
ಕಲಂ-153ಎ, ೮೦೮, ೮೦೨ ಐಪಿಸಿ ಅನ್ವಯ ನನ್ನ ಸ್ವ- 
ದೂರನ್ನು ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ 
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಮೂಲಕ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ರಾಜು 
ಜಿ.ಸಿ ಪೊಲೀಸ್‌ ನಿರೀಕ್ಷಕರವರ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ 


ನುಂಗಳೂರು ನಗರ 


ಕಸಂ. "Tವರ್ಷ ]ಹೊಳಾಸ್‌ ಠಾಣಿ` 7ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ, ಮತ್ತ ಪ್ರಕರಣದ ಎ8 |] ಆರೋಪಿತರ ನವಕ ] 
ಧ ಮ 


i 


ಪ್ರಸ್ತುತ್‌ ಪಂತ 


py 


T7ಕಲಂ 


——— 


2020 


ಕಾವೊರು 


2೦2೦ 


ಮುಳಲ್ಣ 


ಪಾಸ 
27/2೦2೦ ಕಲಂ 
504, ಕಂ6, 507, 
ಐಪಿಸಿ 


ಮೊ.ನಂ; 24/2೦8೦, 
ಕೆಲಂ: 2೨೮ ಐಪಿಸಿ 


ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರೆ`ಶಜಾರ್‌ ಎಂಬವಹ ನೀಡಿದ್‌ದೊರಿನ್ಹಾ 
ರಾಜೇಖ್‌ ಶೆಟ್ಟ ಉರುಂದಾಡಿಗುಡ್ಡೆ ಎಲಬವರು ತನ್‌ 
ಪೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಬಖಾತೆಯಲ್ಲ ಯಾಕ್ರಿ ನಮ್ಮ 
ಹಿಂದೊಗಳಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೋಡ್ತಿರಾ ಕೊರೋನಾ 
ಇರುವ ಬ್ಯಾರಿಗಳಗೆ ಗುಂಡು ಹಾಕಿ ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ 
ಹಾಕಿ ನಿಂದಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ. 


ರಾಜೇಶ್‌ ಶೆಣ್ಣ 
ಉರುಂದಾಡಿ ಗು 
ಪಂಜೊಮೊಗರು 
ಕಾವೂರು ಮಂಗಳೂರು 


ಮಾಡ 


| ಪ್ರಕರಣದ `ಸಾಕಾಂಕಷಾನರದ ದೇಶದ `ಸನ್ಯಾನ್ಯ 


ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯವರು ಕೊರೊನಾ ಸಂಕಟದ 
ವಿರುದ್ಧ ಸಮಸ್ತ ಭಾರತೀಯರು ಏಕ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ 
ಹೋರಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕರೆ ನೀಡಿದ ದೀಪ 
ಪ್ರಜ್ಞ[ಲನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ 
ಸಿಂದಿಸುವ ಭರದಲ್ಲ ಕಟೀಲು ಕ್ಷೇತ್ರದ ತೂಟೆದಾರ 
ಸೇವೆಯನ್ನು ಅವಮಾನಿಸಿ ಹಿ೦ದೂ ಭಕ್ತರ ಭಾವನೆಗೆ 
ಹಾಗೂ ದೇವಳದ ಆಚರಣಿಯನ್ನು 
ವಿಡಂಬನೆಯೊಂದಿಣೆ 


ಭನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ 
ಎ೦ಬತ್ಯಾದಿ. 


ಮೂಡಿಸುತ್ತಿರುವುದಾಗಿದೆ, 


ಜಅಂಜಸಿರುವುದಲ್ಲದೇ | 
ಆರೋಪಿಯು ಜನರ ಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ 


ಶಫೀಕ್‌ ಬಜಪೆ 


ತನನಹ್ಷಡ 


265ರ 


ಕನಾ ನನರ 
ಠಾಣೆ 


]ಕಂಕನಾಔ ನೆಗರೆ 
ಠಾಣೆ 
ಅ.ಕ್ರ 65/2020 ಕಲಂ 


505(2) ಐಪಿಸಿ 


ಪ್ರದೀಪ್‌ `ಸರಪ್ಲಾ `ಎಂವಾತಹ ತನ್ನೆ ``ಪೇಸ್ಕುಕ್‌ 
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಎನಾದ್ರೂ ಆದ್ರೆ 
ಇವರಿಗೆ ನಮಾಜ್‌ ಮಾಡ್ಲಿಕೆ ಒಂದು ಮಸೀದಿಯು 
ಉಳಿಯಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಭಯದಿಂದ ಭಯೋದ್ಧಾದಕರೆ 


ಭಯೋದ್ದಾಕರಿಂದ ಅಂಜೆನೆಯ ದೇವಸ್ಥಾನ "ರಕ್ಷಣೆ | 


ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಂಬುದಾಗಿ ಉದ್ರಿಕ್ತ ಪೊಸ್ಟ್‌ ನ್ನು 
ಬರೆದುಕೊಡು ತನ್ನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದು, ಇದು 
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಕದಡುವ 
ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂರ ನಡುವೆ ಕೋಮು 
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ 


£2010 


ಉಳ್ಳಾಲ 


92/2020 


ಕಲಂ Ee 


ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದ್ದು ಶೆಮಕ್ಕಾಗಿ ಕೋರಿಕೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ 
ಪ್ರಕರಣದ 'ಸಾರಾಂಶಷಾಸಂದಕ ಅಲ್ದಾಫ್‌ ಮೂಸ 


ಅಲ್ಲಾಫ್‌ 
J ಇ 


TSS S50 ಈ 


17 ಎಂಬವರು "ಮಾಂ ಒಕ್ಕೊಟ `ಉಳ್ಳಾಲ"`ಎಂಬ 
ವ್ಯಾಟ್ಲಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ 
ವ್ಯಾಟ್ಸಾಪ್‌ ವಾಯ್ಸ್‌ ಮಾಡಿಕ ಕೊರೊನಾ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ 
ರೋಗ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸರಕಾರ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ 
ನೀಡಿ ಜನರನ್ನು ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ 
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1 ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಯು.ಟಿ ಖಾದರ್‌ 
ರವರಿಗೆ 3.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಜೇಬಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. 
ಕೊರೋನಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್‌ ಟೆಸ್ಪ್ನನ್ನು ಮುಸಿಂ 
ಬಾಹುಳ್ಯವುಳ್ಳ ಉಳ್ಳಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು 
ಕೊರಗಜ್ಜನ ಕಟ್ಟೆ, ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಗಳು 
ವಾಸ ಮಾಡುವ ಮೊಗವೀರ ಪಟ್ನದ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ 
ಯಾರಿಗೂ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಕೊರೋನಾ ಖಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 
| ವಿಂಗಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಉಂಟು 
ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ, ಜನರಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಭಾವನೆ 
ಮೂಡಿಸಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತವನ್ನು ಟೇಕಿಸುತ್ತಾ ಧರ್ಮದ 
ವಿಚಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ಥಾಸ್ಕ ಕೆಡಿಸುವ 


ಅಲೇಕಳೆ, ಉಳ್ಳಾಲ ಗ್ರಾಮ 


ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ. K | 
2೦೭೦ ಮಂಗಳೂರು ದ್ಷೌಣ ಹಾಲ್‌ ಸಲ್‌ ದಾತ 2S TROL DARANITHAT TEESE 
ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್‌ | ಠಾಣಾ ಮೊ.ನಂ 20) ಎಂಲ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಸಾಮಾಜಕ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರ 
ಠಾಣೆ 42/2೦2೦ ಕಲಂ 2) ಸಂತೋಷ 
29೮(ಎ) 5೦5(1)(೬) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ:೭೨.೦3.೭೦೭೦ ರಂದು ಸೂರ್ಯವಂಶ ಫೇಸ್‌ 
5೦5(2) 506 | ೨7-44 ಗಂಟೆಗೆ “ಕುರಾನ್‌ ದೇಶಕ್ಷೆ ಹಿಡಿದ ದರಿದ್ರ wld 
ಹ ಕೊರೊನಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ದರಿದ್ರ” ಈ ಎರಡು ಮಾನವ (ಬಿ 
ಕುಲಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿರೋ ಅಪ್ಪ ದರಿದ್ರಗಳು ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಪೋಸ್ಟ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನಲ್ಲ ಕುರಾನ್‌ 
Face Book 


lL 


ಮತ್ತು #ಕೊರೊನಾ ಎರಡು ದರಿದ್ರಗಳು ತೊಲಗಿ 
ಹೋದ್ರೆಳಭಾರತ್‌ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇಡೀಃವಿಶ್ಚದ 
ಜೊತೆಗೆಹಸತ್ತಿರೋರಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರುತ್ತೆ 
ಎನಂತೀರಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್‌” ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಮೋಸ್ಟ್‌ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು - 
ವಿರೋಧವಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಅದರಲಣ್ಲ ಸಂತೋಷ್‌ ಸೂರ್ಯವಂಶಿ ಎಂಬ ಫೇಸ್‌ 


265೦ ಮಂಗಳೊರು 
ದಕ್ಷಿಣ ಹೊಲೀಸ್‌ | ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣಿ 


ಾಣಾ 
ಮೊ.ನಂ.46/2೦೩೦ 
ಕಲಂ 6೦5() (ಬ) 
5ಂ೦5(2) 504 506 
ಐಪಿಸಿ 


Whats app 


ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರ ಕೆಲವು” ಮುಸ್ಲೀಂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ 
ಹೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕಿ “ಇವರನ್ನು ಎದುರಾಗ ಹೊಡಿಬೇಕು” 
ಎಂದು ಧ್ವೇಷಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕಮೆಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೋಸ್ಟ್‌ ನ್ನು 34 ಜನರು ತಮ್ಮ 
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಖಾತೆಗೆ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 
ಧರ್ಮ-ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ವೈರತ್ವ ಉಂಟು ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ಮುಕ್ಣೀಂ ಧರ್ಮದ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೂ 
ಮುಸ್ಲೀಂ ಧರ್ಮದ ಪನಿತ್ರ ಗ್ರಂಥ ಕುರಾನ್‌ ಬಗ್ಗೆ 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿ, ಅಸಂಬದ್ಧ, ಅಸಂವಿಧಾನಕ 
ಅವಮನಾಕಾರವಾದ ಮತ್ತು ಜನರಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ 
ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಬರುವಂತೆ ಅಪಪ್ರಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಎಂಚಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಮಂಗಳೂರು "ಜಿ ಕ್ಷಣ ವಿಶ್ವ ಮೆಂಗಳೊರಿ`'ಮತ್ತಾಸಂದೇಪ್‌ ರೈ 'ಎಂಬುವರು'/ನಶ್ವ 


ಹಿಂದೂ ಭರ್ಮ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ಲೀಂ ಧರ್ಮದ ನಡುವೆ 
ವೈರ, ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ವೈಮಸ್ಥದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು 
ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಉದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ವರ್ಗ- 
ವರ್ಗಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಭೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸಿ ಅವರುಗಳು 
ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ 
ಎಸಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
“ಮಂಗಳೂರು ಹಿಂದೂ” ಎಂಬ ವಾಟ್ದಾಪ್‌ ಗ್ರುಪ್‌ 
ನಟ್ಲ 9೨೦೭೮69೦7೭ ಎಂಬ ಮೊ ಸಂಬ್ರದಿಂದ 
"ದ.ಕ ಜಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ಸಮಾಧಾನೊಡು ಇತ್ತಂಡ್‌ 
ಮಾರ್ರೆ ಸೈತೆ ಬ್ಯಾರಿ” ಎಂಬ ಮೆಸೆಜನ್ನು 
ಕಳುಹುಸಿಕೊಚ್ಚರುವುದನ್ನು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯುಸಿ, ಆರೋಪಿ | 
ವಿಶ್ವ ಮಂಗಳೂರು ಎಂಬಾತನು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್‌ 


ನಂಬ್ರ ೨481೮8೨867 ನೇಯದ್ದರಿಂದ “ಔೀvasi 


Byarinaklen encounter malpodu nailen” 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಸಂದೀಪ್‌ ರೈ 


ಎಂಬಾತನು ಆತನ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಂಬ್ರ 
೨4836೦542 ನೇಯದ್ದರಿಂದ “Idee 
manukulonu sarvanaasha 
malthonduller...randeeballu...pira akleg 


dala panyera ballige” soುದಾಗಿ ಮುಸ್ಸೀಂರಿಗೆ 


"ಹೋ 
ನಂ:೨48158೨867 ನೇ 
ವಾಟ್ದಾಪ್‌ ಬಳಕೆಬಾರರು 
2) ಸಂದೀಪ್‌ ರೈ ಮೋ 
ನಂ:೨4836೦5421 ನೇ 
ವಾಟ್ದಾಪ್‌ ಬಳಕೆದಾರರು 


2೦2೦ 


ಮಂಗಳೊರು 
ದಕ್ಷಿಣ ಪೊಲೀಸ್‌ 
ಠಾಣೆ 


ಅವಾಜ್ಞ `ಪಣ್ಣಗಳಂದ್‌ ಪೈದು ಅವರನ್ನು "ಎನ್‌ 
ಕೌಂಟರ್‌ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಬೆದರಿಕೆ ನೀಡುವ 
ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 
ವಾಲ್ಸಾಪ್‌ ಗ್ರುಪ್‌ಗಳಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಜನರನ್ನು ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ 
ಅಪರಾಧ ಎಸಗಲು ದುಷ್ಟೇರಣಿ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿದೆ 
ಎಂಜತ್ಯಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


| ಮಂಗಳಾರು ದನ | ಕಾರದ್ರ ಸರಕಾಕವ ಬಣ್ಣ 


ಹೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ 
ಮೊ.ನಂ.47/2೦೭೦ 

ಕಲಂ 120(ಚ) 
153(ಎ) 354(ಎ) (1) 
(4) 5೦4 5ಂ5( 
(ಆ) ರಂ೦5(2) 509 
ಐಪಿಸಿ. ಮತ್ತು Us 


67 Information 
Technology Act 
2008, And U/s54 
The Disaster 
Management Act- 
2005 


Face Book 


ಉಡ್ಡೇಶದಿಂದ ಹಾಗು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರದ 
ಸಚಿವರುಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲ ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು 
ಬಂದು ಜನರಿಗೆ ಭೀತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, ಸರಕಾರದ 
ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಧ ಎಸಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ವರ್ಗ- ವರ್ಗದ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಭೆ 
ನಡೆಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ “William Pinto” ow 
ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಬಾತೆದಾರನು ಗೌರವಾಫ್ಟಿತ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯ ಮುಖವನ್ನು 
ಯಾವುದೋ ದೇಹದಾರ್ಡ್ಯ ಪಟುವಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ 


ಜೋಡಣಿ ಮಾಡಿ ಅದರಣ್ಲ “INFRONT OF 


BAKHTS” ಹಾಗೂ ಅದರ ಕೆಳಗಡೆ ಅವರ 
ಮುಖವನ್ನು ಸಣಕಲು ದೇಹಕ್ಕೆ ಜೋಡಣಿ ಮಾಡಿ ಈ 
ಘೋಟೋದ ಮುಂಭಾಗ ಅಮೇರಿಕದ ಗೌರವಾಫ್ಟಿತ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡೋನಾಲ್ಲ ಟ್ರಂಪ್‌ ವಿನ ಘೋಟೋ 
=eé&, INFRONT OF TRUMP” wowುದಾಗಿ 
ಕಮೆಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿಯವರನ್ನು ಅಮೇರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಮುಂದೆ 
ಅಣಕಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ತೀರಾ ನಿಂದನಾತ್ಕಕ ಜಂಟಸಿ, 
ಘೋಟೋವನ್ನು ಪೋಸ್ಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. 
ದಿನಾಂಕ:16-೦4-೭2೦೭೦ ರಂದು ಬೆಳಡ್ಗೆ 1.೦4 
ಗಂಟೆಗೆ ಹೆಅಕಾಫ್ಸರ್‌ ನಿಂದ ಗೌರವಾಫ್ಟಿತ ಪ್ರಧಾನ 
ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಕೆಳಗೆ ನೆಲಕ್ಷೆ 
ಜೀಳುತ್ತೀರುವ ಹಾಗೆ ಘೋಟೋವನ್ನು ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಿ 
ಠೇ  ಘೋಟೋದ ಕೆಳಗಡೆ ಪಟ್ಗಕ್‌ ವಿ 
ಯೋಚನೆಯಂತೆ ಮೋದಿ ಹೆಣ ಸುರಿಯುತ್ತಿರುವ 
ಹೆಆಕಾಫ್ನರ್‌ ಎಂಬುದಾಗಿ ಕಮೆಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಪ 


ಆಪ ಪ್ರಷಾಕ ನಡಸನ ನಮಾ 


ಪಿಂಟೋ 
ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌, 

2)ರಫೀಕ್‌ ಪಥುಜಾ 
3)ಶಾಯುಬ್‌ ಇಬ್ರಾಹಿಂ 
4)ಅಲಂದರ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ 
ಶಟರ್‌ 


ಎಮ್‌.ಆರ್‌.ಡಿ. 
ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರ 
7) ಅಬೂಬಕ್ಕರ್‌ ವಣ್ಗಾ 
8) ಅಪ್ಪರ ಅಲಅ ಫೇಸ್‌ 
ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರ 
೨)ರಾಬರ೯ ಲೋಬೋ 
ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರ 
10)ವಿಲ್ಲ ಪಿಂಟೋ ಫೇಸ್‌ 
ಬುಕ್‌ ಬಳಕೆದಾರ 

1) ಅಶೋಕ್‌ ಡಿ ಸೋಜಾ 
ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಬಳೆಕದಾರ 


ತನನಹಾವ: 


ಮಾಡಿರುತ್ಳಾನೆ. ಗೌರವಾನ್ಥಿತ ಕೇಂದ್ರ `ಸಜಚವೆಯಾದ 
ಸ್ಕೃತಿ ಇರಾನಿಯವರ ಮಾನಕ್ಕೆ ಕುಂದುಂಟು 
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ದಿನಾಂಕ:13-04-2೦2೭೦ 
ರಂದು 17-44 ಗಂಟಿಗೆ “ತನ್ನು ಚಡ್ಡಿಯಲ್ಲೆ ತನ್ನು 
ಕೈಯಾರೆಯೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ ಮಾಸ್ಟ್‌ನ್ನು 
ಮೋದಿಜಗೆ ಕೊಡಲು ಸ್ಕೃತಿ ಇರಾನಿ ಜಂತನೆ” 
ಎಂಬುದಾಗಿ ಪಿರೋಸನಾಮೆಯಡಿಯಲ್ಲ ಗೌರವಾಸ್ಟಿತ 
ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿಪೆಯಾದ ಸ್ಕೃತಿ ಇರಾನಿಯವರು ಮಾಸ್ಟ್‌ 
ಹೊಆಯುವ ಹಾಗೂ ಕೈಯಲ್ಲ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡಿರುವ 
ನಿಂದನಾತ್ಕಕವಾದ ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಿದ ಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ 
ಕಮೆಂಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. 
ದಿನಾಂಕಃ17-೦4-2೦೭೦ ರಂದು ಆರ್‌,ಎಸ್‌,ಎಸ್‌ 
ನವರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ, ನನ್ನ ಸುಂದರವಾದ 
ಘೋಟೋಗಳರುವಲ್ಲ ಬಂದು ಬೈಯ್ಯುವ ಚಡ್ಡಿಗಳೆ 
ನನ್ನೇದುರು ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಚಪ್ಲಅಯಲ್ಲ ಹೊಡೆಯುತ್ತೇನೆ 
ಎಂದು ಅವಚ್ಛ್ಯ ಶಜ್ದಗಳಂದ ಬೈದಿರುವುದಲ್ಲದೇ. 
ಥರ್ಮ-ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ, 
ಥಧರ್ಮ-ಧರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಗಲಾಟಿ ನಡೆದು ಕೋಮಿ 


| ಸಂಘರ್ಷವನ್ನುಂಡು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಟ್ಯವನ್ನು 


ಕೆಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ನೆಮ್ಮದಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಅಪರಾಥ ಎಸಗುವಂತೆ 
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಚೈತ್ರಾ ಕುಂದಾಪುರ ಎಂಬ 
ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಗೆ ಈತನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ 
ಸಂಬಂದವಿರುವುದಾಗಿ ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಆಕೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದು 
ವೈರಲ್‌ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ 
ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು ಎಸಗಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ನೆಮೃದಿಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಆರೋಪಿ “William Pinto” ಎಂಬ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ 
ಬಳಕೆದಾರ ಹಾಗೂ ಮಾಡಿದ ಪೋಸ್ಟ್‌ ಗಳನ್ನು 


ಸಮರ್ಥಿಸಿ ಕಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡುತ್ತೀರುವ Req 


puthuja, Shoaiba Ibrahim Jalander, Abdul 
Shabeer Kannadikatte, Thamshi mrd, 


Abubakkar Vogga, Anwar ali Robert 
Lobo, wilfy Pint, Ashok D Souza, ಎಂಬ 
ಬಳಕೆದಾರರು 


ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ 


ರೀತಿ 


ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬತ್ಯಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. 


ಒಳಸಂಚು 
ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ 
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲ ಮೋಸ್ಟ್‌ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ, ವೈರಲ್‌ 


ಏುಮಕೂರು 
ಕ.ಸಂ'T7ವರ್ಷ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ & ಕಲಂ 7 ಪ್ರಕರಣದ ಪವ ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸ" 7 ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತ್‌ತ] 
s | _ | | ಹಂತ 
1 2೦2೭೦ Madhugiri 0028/2020, IPC 1860 ದಿನಾಂಕಃ17-0೦2- ಮಧುಗಿರಿ ಮೋದಿ @ | Under 
U/s-153A,295A); 1 tigati 
ES 2೦೭೦ ರಂದು | ಅತುಲ್‌ಕುಮಾರ್‌, RR 
TECHNOLOGY ACT ಮದ್ಯಾಹ್ನ ೦1-೦೦ | ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ವಾಸಿ 


2008 (U/s-67) 


ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಕೇಸಿನ 
ಪಿರ್ಯಾದಿ ಅಬ್ದುಲ್‌ 
ಅಲಿಮು ಪಾಷ ರವರು 
ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ 
ನೀಡಿದ ದೂರಿನ 
ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ 

ಮಧುಗಿರಿ ತಾಲೂಕು 
ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ 
ಹೊನ್ನಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ 
ವಾಸಿ ಅತುಲ್ಕುಮಾರ್‌ 


ದೊಡ್ಡೇರಿ ಹೋಬಳಿ ಮಧುಗಿರಿ 
ತಾಲ್ಲೂಕ್‌, 


1 ಅಲಿಯಾಸ್‌ ಮಧುಗಿರಿ 
ಮೋದಿ ಎಂಬಾತನು 
ಇಂದು . ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 

ಅಂದರೆ ವಾಟ್ಸ ಆಪ್‌ 
ಪೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ 
ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ 
ಮತ್ತು ಅವಹೇಳನಕಾರಿ 
ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದು ಮತ್ತು 


ಧರ್ಮವೇ ಅಲ್ಲಾ ಇಡೀ 
ಮನುಕುಲದ 
ಪ್ರವಾದಿಯಾದ ಶಾಂತಿ 
ಪ್ರಿಯರಾದ 
ಮೊಹಮದ್‌ 
ಪೈಗಂಬರ್‌ ರವರನ್ನು 
ಕೆಟ್ಟ ಅವಾಚ್ಯ 
ಶಬ್ದಗಳಿಂಧ ನಿಂದಿಸಿ 
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು 
ಪ್ರವಾದಿಗಳಿಗೆ 
ಅವಮಾನ 


sl el) 


ಬರೀ ಇಸ್ಸಾಂ | 


ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ, 
ಈತನು ಹಲವು ಬಾರಿ 
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು 
ಟಾರ್ಗೇಟ್‌ ಮಾಡಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 
ವಾಟ್ಟ ಆಪ್‌ ಪೇಸ್‌ 
ಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ 
ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಟ್ಟ 
ಹೇಳಿಕೆ ವಿಡಿಯೋ 
ಅಪ್ಲೋಡ್‌ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಿರುತ್ತಾನೆ, 
ಇವನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ 
ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ 
ಮುಸ್ಲಿಂರಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ 
ನೋವುಂಟು ಅಗಿದೆ, 
ಮತ್ತು ಇವನೊಬ್ಬ 
ಅಂಧ 
ಮತಾಂಧನಾಗಿದ್ದು 
ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮದ್ಯೆ 
ದ್ವೇಷ ಉಂಟು 


ಮಾಡುವುದು ಕೋಮು | 


ಸಂಘರ್ಷ 
ಮಾಡುವುದೇ 
ಮೂಲ 
ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ 
ಆದ್ದರಿಂದ ಇವನ 
ವಿರುದ್ಧ ದೂರು 
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಪಿರ್ಯಾದಿಯು 
ನೀಡಿದ 
ಮೇರೆಗೆ 
ದಾಖಲಿಸಿ 
ಕೈಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ. 


ಉಂಟು 
ಇವನ 


ದೂರಿನ 
ಪ್ರಕರಣ 
ತನಿಖೆ 


ತಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಸುರ 


ಕ್ರಸಂ 


ಪೊಲಿಸ್‌ ಠಾಣೆ 7ಪಾಕಣ ಸಂಖ್ಯೆ &ಕಅಂ 


ಪ್ರಕರಣದ'ನಷರ 'ಆಕೋಪಿತರ'ಹೆಸರು 


ಪ್‌ರಣದ ಪ್ರಸ್ತಾ ಹಂತ 


1 2೦20 


ಡಿಸಿಬಿ ಸಿಇಎನ್‌ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ 


.ಸಂ: 06/2020 ಕಲಂ: 
153(a), 507 ಐಪಿಸಿ, 
66 ಐಟಿ ಆಕ್ಸ್‌ 


ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನೆ 1 ಪಿನ್‌ ಠಾ ಈ: 
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಐ 
ಲವ್‌ ಇಸಿಸ್‌ ಎಂದು 
ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ 
ದೂರು. 


ತನಚಯಕ್ಲರುತ್ತ 


2 2020 


ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ [ತ 01/2020 ಕಲಂ: 
ನಗರ | 66(B). 66(4), 67ಎ) 


ಸಾಮಾಜಿಕ "ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನ 
Se | 


ಮೆಹೆಬೂಬ್‌`ಖಾನ್‌' ಜನ್‌ ಪ್ಯಾರೆಜಾನ್‌, 
36 ವರ್ಷ, ವಾರ್ಡ್‌ ನಂ: 20, ಕೌಸರ್‌ 


ತನಪಹಾಕ್ನಹತ್ವ 


ಪೊಲಿಸ್‌'ಠಾಣೆ 


ಪಟ ಆಕ್ಸ್‌ 


ಂತ್ರಿಯೆವರ 


ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾರವನ್ನು ಹಾಕಿ 
ಅಗೌರವ ಸೂಚಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ದೂರು. 


ಭಾವಚಿತ್ರ ನೆಗರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ನಗರ 


ವ 
ಹೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ 


ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಲಂ 


ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ 


ಆರೋಪಿತರ 


ಹೆಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


2020 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟೌನ್‌ 


[ಮೊನ 387000 ರರ 
504, 505(2) ಐಪಿಸಿ 


ಆರೋಪಿಯು ತನ್ನ ಮೊಚೈಲ್‌ 
ಹೋನ್‌ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ 
ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು 


| ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಹೋಸ್ಟ್‌ 
ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು | 


ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ 
ಪರಸ್ಪರ ವೈರತ್ಸವನ್ನು, ದ್ಹೇಷವನ್ನು 
ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ 
ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಿರುವುದು ಕಂಡು 
ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುತ್ತೆ. 


2. 


2020 


| ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಟಾನ್‌ 


ಮೊನಾಂ 0 ಲ 
505(2), 34 ಬಪಿಸಿ 


ಆರೋಪಿಗಳ `ಸಠ್ಕಾದಹವರ ₹17. 


ಮಾಡುವ 
ಪ್ಯಾಕ್ಷರಿಯ ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಮಾಲೀಕತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ 
ತಯಾರಾಗುವ ಸನ್‌ ಪ್ಯೂರ್‌ ಅಡುಗೆ 
ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಖರೀದಿ 
ಮಾಡಬಾರದೆಂದು ಕೋವಿಡ್‌-19 ರ 
ಸಂಬಂಧ ಸುಳ್ಳು ': ಸಂದೇಶ 
ಹರಡಿರುತ್ತಾರೆ ಇತ್ಯಾದಿ. 


ಎಂ.ಕೆ. ಆಗ್ರೋ 


iE 


ಗ್‌ಡಯ್ಯ ನನ್ನ್‌ ತನಪ 
ಮರಿಯಪ್ಪ, 
ಗಂಜಾಂ, 


ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ 


ಸುಕೇಶ್‌ ತನಿಚ 
ನಾಯಕ್‌ 

2. ಶಿವಕುಮಾರ್‌ 
3. ಸಂತೋಷ್‌ 
ಯಾಗವಕೋಟೆ 
4. ಮಾಲ್ತೇಶ್‌ 
ಭಾರತೀಯ 

5. ಯಶ್‌ ರಾಜ್‌ 
6. ಬೆಸ್ಟ್‌ ಪಾರ್‌ 
ನೇಶನ್‌ 


3020 


oe 


೯ 


295(ಎ) ಐಪಿಸಿ 


TSI 


ಕಲಂ] ನನಾ 5-000 ಸಮಾರು 


77 ಧಾವಿ] 
ಎಲ್ಲರೂ 
ಬೆಂಗಳೂರು 


6-00 ಗಂಟೆಯ ಸಮುಯದಲ್ಲಿ 
ಖುಲ್ಲಂ ಖುಲ್ಲಂ ಎಂಬ 
ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸರವಾದ 
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾಗಮಂಗಲದ 
ಮಹಮ್ಮಬ್‌ ಖಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಎಂಬ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ 
ಸಂದರ್ಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ 
ದೇವತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವ: 

ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿದ್ದೂ 
ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾದರೆ 
ನಾವು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬ್‌ 
ಇಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆಂಬ `ಘಂಟಾಘೋಶವಾಗಿ 
ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆಯು 
ಕೂಡ ನೋವುಂಟಾದರೆ ನಾವು ಈ 
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಬಾಂಬ್‌ ಇಡುತ್ತೇವೆಂದು ಈ ದೇಶದ 
ಜನತೆಗೆ ಬೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ 
ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿಚಾರವನ್ನು 
ಸ್ಪತಃ ತಾವೇ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ 
ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು ಕೂಡ ಸ್ಪರ್ಣ 
ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಪಾದಕರು 
ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ 
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೋಮುಗಲಭೆ ಆಗುವಂತೆ 
ಸದರಿ ವಾಹಿನಿಯ ಸಂಪಾದಕರು 
ಹಾಗೂ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಮಹಮ್ಮದ್‌ 
ಖಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ ಇಬ್ಬರು ಸಹ 
ಪ್ರಚೋದನೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಎಂದು ಇತ್ಯಾದಿ ದೂರು ನೀಡಿದ 


1] ಮಹಮ್ಮದ್‌ 
ಖಲೀಂ ಉಲ್ಲಾ 
ನಾಗಮಂಗಲ 


2], ಸ್ವರ್ಣ ಟಿವಿಯ 
ಸಂಪಾದಕರು 


"aes ಪ್ರಾಕನವುಇನಪಮನ್ಸನಾರ 


ಮೇಕೆಗೆ 


ಪ್ರಕಣದ ಪಸ 


7] ಆಕೋಪವಿತರು ಇಕವಾಷ ಭಾಷೆ ಉಡು ಜನಾಂ ಆಚಾರ `ವೆಜಾರ 
ಪದ್ಧತಿವನ್ನು ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಕಟಿಸುದಲ್ಲದೆ 


ke) 


ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ರವರನ್ನು ಅವಳೇಹನ ಮಾಡಿ ಶಾಂತಿಭಂಗ 


ಗೊಡಗು 
ಕಮ" 7ವರ್ಷ7ಷೂಕ ಸ ರದ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಪ್‌ರಣದ್‌ ನವಕ 
ಸಂಖ್ಯೆ ಠಾಣೆ & ಕಲಂ 
T T2000 SETA ATNOD 
ನಗರ ಕಲಂ:153(ಎ) 
ಪೊಲೀಸ್‌ ರೆ/ವಿ 34 ಇ.ಪಿ.ಸಿ 
ಠಾಣೆ 


ಮಾಡುವಂತೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ನೀಡಿದಲ್ಲದೆ ಕೇಂದ್ರ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸದಾನಂದ ಗೌಡ ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೀಳಾಗಿ 
ಪದಗಳಿಂದ ಸಂಬೋದಿಸಿದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಕೊಡವ ಜನಾಂಗ ಕೊಟಪಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾನ 


[ 


ಹಾನಿಕರ ಪದ ಬಳಸಿ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟವರ ವಿರುದ್ಧ 


2 


ಟೌನ್‌ 
ಪೊಲೀಸ್‌ 


T200 SIRT TR 


15/2020 ವಿದಿ 
153(A), 505 


ತನಪಹಸ್‌ಕ್ತಾರ: 


ನೀಡಿದ ಲಿಖಿತ ಪುಕಾರಿನ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ವಿಂದ್ಯಾ ಪೂಣಚ್ಚ ಎಂಬ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ 
ಖಾತೆದಾರರು ತಮ್ಮ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 04.04.2020 ರಿಂದ ದಿನಾಂಕ 


ನೀಡಿದ ಪುಕಾರು 
ದನಾ 0 ಕ ಂದು`ಸವಾಜ 73 ಗಂಗ ರ್ಯಾನಹನರ ನನಗ ನಾ ಫಿಕ್ಕಾದ ಠಾಣೆಗೌಹಾಜರಾಗ TIS 


ಠಾಣ್‌ (Me wa. [17.05.2020 ರವರೆಗೆ ಮುಸ್ಲೀಂರೆ`ಪ್ರವಾದಿಯನ್ನು`ಹಾಗೂ`ಷಮಸ್ಥನಕ ಪೆದ್ದತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 70 ಎಘ್‌ಎಸ್‌ವರಧ ಬಕ 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪೋಸ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಹರಿಯಬಿಟ್ಟು, ಹಂಚಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ | ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ.) 


ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ 
ಉಂಟಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲದೇ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂರ ಹಾಗೂ ಅವರ 
ಪದ್ಭತಿಗಳನ್ನು ಅವಹೇಳಿಸಿ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಹಬ್ಬಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂದ್ಯಾ ಪೂಣಚ್ಚ ರವರ ಮೇಲೆ 
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಕ್ಕೆಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ ನೀಡಿದ ಪುಕಾರಿಗೆ ತಯಾರಿಸಿದ ಪ್ರವ.ವರಧಿ. 


el 
3 2020 ಮಡಕ ಷಾ 


ಗ್ರಾಮಾಂತರ | 59/2020 ಕಲಂ. 
153(ಎ) ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 


ಆರೋಪಿಯು `ತಮ್ಮ' ಫೌಸ್‌ಬುಕನಕ್ಲ್‌ ಸಾಡವ ನಾಗಾ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು `ಕರಳಸುವಂತಹ [ತನಪಹಳ್ಳಹತ್ತ 


ಸಂದೇಶವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು ಇದು ಕೊಡವ ಜನಾಂಗದವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಅಘಾತವಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ಆರೋಪಿ ಕೆ.ಬಿ.ಸುಖೇಶ್‌, ಹೊಸ್ಸೇರಿ ಗ್ರಾಮ ಈತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂದು 
ನೀಡಿದ ಪುಕಾರಿಗೆ ಪ್ರವ.ವರದಿ, 


ಸಿಳಗಾವಿ 


| ಶ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ 


ವರ್ಷ] ಪೊಸ  ಪ್ತಕಾ 


ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು] ಪ್ರಕರಣದ ನವರ 7 ಆರೋಪಿತರ ಹಸರು ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
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ಠಾಣಿ ಕಲಂ 2 

2೦20 | ಚಿಕ್ಕೋಡಿ ]'ರಠ/ರ5ರ "ರರ /ನದರ್ದ ಸಮಾನಾ ಇಕಾ ಸಂಕಾಷ್ಠರತರ ತನವ 
ಪೊಲೀಸ 2೨5 (ಎ) ಐಪಿಸಿ ಬಸವಜಯಂಲತಿಯಂದು ಆಂಗಾಯತರು (ಕಲಾಪಂತೆ) 
ಠಾಣಿ ಮುಂಜಾಸೆ ವೇಳೆ ಬಸವ ಜಯಂತಿ | ಸಾ: ಅರ್‌ಕೆ ಕಾಲನಿ 


ಆಚರಿಸಿ ಸಂಜೇಯ ವೇಳೆ ಪಾರ್ಲಯಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕೋಡಿ 
ತೊಡಗಿ ಚಿಕನ್‌ ಕಲಬಾಬ ಹಾಗೂ ಅದರ 
ಜೊತೆಗೆ ಮಧ್ಯಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಅಂತಾ 
ಮಧ್ಯ ತುಂಜದ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಪೋಪ್ಟ ಮಾಡಿ ಅಂಗಾಯತ ಧರ್ಮದವರ 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಮನೋಬಾವನೆಗಳಗೆ ಬುದ್ದಿ 
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ದ್ಲೇಷಭಾವನೆಯುಂದ 


ಅವಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ: 


2೦೭201 ರಾಮದುರ್ಗ 


೨ಕ/202ರ ಕಲಂ] ಇದರಣ್ಲ'ನಮೂದ ಮಾಡಿದ ಆಕೋಪತನು 


5೦4. ರಂ೦೮(ವ) ಐಪಿಸಿ 


ಮಾಜ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಾಅ 
ವಿಧಾನಸಭೆ ವಿರೋದ ಪಕ್ಷದ 
ನಾಯಕರಾಧ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವಣಗೆ 
ಅವಮಾನ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲ ಗುಲಾಮರ 
ಗುಲಾಮ ನಮ್ಮ ವಿ ಚಿಡ್ರಾಮ್ಲಾನ ಈಗ 
ಥೇಟ ಹುಚನಾಲಖು ಅರಚಿದಂಗೆ.. 
ಒದರಿಕೊಳ್ತಾನೆ..! ಮಗನಿಗೆ ಹುಚನಾಯಿ 
ಕಡೀತೇನೋ.. !? ಏ.ಸಿದ್ದಾ.. !!ವೀರ 
ಸಾವರ್ಕರರಿಗೆ ಭಾರತ ರತ್ನ ನೀಡಿದಕ್ಕೆ 
ವೀರೋದ ಮಾಡ್ತೀಯಾ.. ! ತಂದೆಗೆ 
ಹುಟ್ಟಿದವರು ಮಾಡೋ ಕೆಲ್ಲ. ಅಲ್ಲ 
ಇದು ! ನಾರದ ಅಂತಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ಟೈಪ 
ಮಾಡಿ ಧ್ವೇಷ ಹಾಗೂ ಮೈಮನಸ್ಸು 
ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ರಾಮಯ್ಯ ಅವನು ಪ್ಪ 
ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಟೇವಣಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ 
ಅಂತಾ ತಿಆದು ಬದಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲ ಕುರಬ 
| ಜನಾಂಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತಾ ಬಂದು 
ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತಾ ನಿಂದಿಸಿ ನೀನು 
ಭೂಮಿಗೆ ಬಾರ ಆಗಿ ಸತ್ತ ಬಡ ಅಂತಾ 
ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಥಿಪ ಮಾಡಿದನ್ನು ವಾಟ್ಟಪ 
ಮೂಖಾಂತರ ಇತರರಿಗೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿದ 
ಅಪರಾಧ 


ಎಪ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ಕಳುಹಿಸುವುದು 
ಬಾಕಿ ಇರುತ್ತದೆ. 


2ರ೭ರ ಅಫಣ 


255/2020 “ಕಲಂ 
153(ಎ)(), 2೨5(ಎ), 
5೦5(ಸಿ) ಐಪಿಸಿ 


ನೇಮುಣನೇಮಿನಾಥ : ತೇರದಾಳೆ ಸಾ 
ಬಣಜವಾಡ ಇವನು ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಸಮುದಾಯದ ಮತೀಯ ನಂಜಕೆಗಳನ್ನು 
ಅಪಮಾನಗೋಳ೪ಸಿ ಅವರ ಮತೀಯ 
ಭಾವನೆಗಳಗೆ ಅಘಾತವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ 
ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಧ್ಲೇಷ 
ಭಾವನೆಯಿಂದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಹಾಗು 


ಮುಸ್ಲಿಂಯೇತರ ಸಮಾಜದ ನಡುವೆ 


1 ಇದರಣ್ಲ ಆರೋಪಿ ಅರುಣ ಆರುಣ 


ನೇಮುಣನೇಮಿನಾಥ 
ತೇರದಾಳೆ ಸಾ- ಬಣಜವಾಡ 


ತನಿಖೆ 


ೈರತ್ವವಸ್ನು ಹೆಟ್ಟುಹಾಕುವಂತೌ ಹಾಗಾಗ ಎ 
ಪರಸ್ಪರರ ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು 
ಪಂಗಡದ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಪೇಸ್‌ 
ಬುಕ್ಕ ಅಕೌೆಂಟ ಮುಖಾಂತರ ಕಮೆಂಟನ್ನು 


ಮಾಡುವ 


ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ 
ನಿಜಯಪುರ 
ಕ್ರಸಂ ವರ್ಷ ಪೊಲಿಸ್‌ ಕಾಣಿ ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ೩ ಕಲಂ ಪ್ರಕರಣದ್‌ ವಿವರ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತಕ ಹಂತ 
[01 7020ರ ತಾಳಿಫೋಟ 29/2020” ಕಲ 2, ನಮಾ ಮಾಡದ ಇಕಾ 3 “ಹುಡ್‌ 
153ಎ), 153ಬಿ, 505(2) | ಎಂಬ ಫೇಸ್‌ಬಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ನಿಂದ ತನ್ನ 
ಐಪಿಸಿ ಫೇಸ್‌ಬಕ್‌ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲವ್‌ ಯು ಪಾಕ್‌ 


ಆರ್ಮಿ ಅಂತಾ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್‌ 
ಜಿಂದಾಬಾದ್‌ ಅನ್ನುವ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಶೇರ್‌ | 
ಮಾಡಿ ದೇಶದ್ರೋಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ 
ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವೆ ವೈಮನಸ್ಸು ಮೂಡಿಸಿ 
ರಾಷ್ಟ್ರದ ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಭಾದಕವುಂಟಾಗುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗೆ 
ಧಕ್ಕೆಯುಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಕ್ಯ 


ಹಾಳುಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸದರಿ 


i ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜ ಜಾರದ] 


ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ. 


0 2೦೭ರ HEE 58/20೭2೦"ಕಲಂ ಕರಕ] ನಮಾಡ್‌ ಮಾಡವ ಇಕಾತತನಾದ ಇಮ್ರಾನ ತನಿಖಿ" 
ಐಪಿಸಿ ತಂ: ಶಕೀಲ್‌ ಮಂದ್ರೂಪ್‌ ಸಾ: ಇಂಡಿ ಈತನು 


ನಿನ್ನೆ ದಿನಾಂಕ:೦5/೦8/2೦೭೦ ರಂದು 
ಅಯೋದ್ಯೆಯಲ್ಲ ಶ್ರೀರಾಮ ಮಂದಿರ ಕಟ್ಟಡ 
ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ್‌ ಜರುಗಿದ್ದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮತ್ತು 
ಸಮುದಾಯದ ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ವಿರುದ್ಧ 
ಯಾವುದೋ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟ 
ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರ ಭಾವ ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ 
“ಮಾದರ ಚೋದ ಪೀಪಲ್‌ "” ಅಂತಾ ಕೆಂಪು 
ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಅವಾಚ್ಛ ಶಬ್ಧಗಳಂ೦ದ ನಿಂದಿಸಿ ತನ್ನು 
ಮೋಬಾಲಯುಲ್‌ ಮುಖಾಂತರ ವ್ಯಾಟ್ಟ್‌ಆಪ್‌ದಲ್ಲ 
ಹರಿಜಟ್ಟು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಡಿದ 
| ಅಪರಾಧ. 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ಕ್ರಸಂ ೯ ಪೊಲಿಸ್‌ ಠಾಣ [ಪಕರಣ ಪ್ರಕರಣದ್‌ವವರ ಆರೋಪಿತರ ಪ್ರಕರಣದ 


01 


22020 


ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ತಾ: 
ಬದಾಮಿ ಜಿಲ್ಲಾ 
ಬಾಗಲಕೋಟ ಇವರು 
ಸಮಕ್ಷಮ ಠಾಣೆಗೆ 
ಹಾಜರಾಗಿ ಸರಕಾರ 
ತಫರ್‌ಂ* ಪಿರ್ಯಾದಿ 
ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರಲ್ಲಿಯ 
ವಿವರ 


ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ; 
05-08-2020 ರಂದು 


ಅಯೋಧ್ಯಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ 
ರಾಮ ಮಂದಿರದ 


ಬಂದೋಬಸ್ತಿ ಕರ್ತವ್ಯ 
ನೇಮಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ 
ನಾನು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 


ಸಂಖ್ಕ್‌"&T ಹೆಸರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಕಲಂ 
EE - el 
ಕೆರೂರ 108/2020 | ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ; 05- | ಅಬ್ದುಲ್‌ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 
ಕಲಂ 295 | 08-2020 ಇದರಲ್ಲಿ | ರಾಜಮಹಮ್ಮದ | ಇದೆ 
ಐಪಿಸಿ ಪಿರ್ಯಾದಿ ಎಸ್‌.ಎಮ್‌ | ಶಿರೂರ ಸಾಃ 
ರಾರೋಡ ಸಿ.ಎಚ್‌.ಸಿ | ಕೆರೂರ ತಾಃ 
1105 ಕೆರೂರ | ಬದಾಮಿ 


1 ಪೆಟ್ರೋಲಿಂಗ ಕರ್ತವ್ಯ 


ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆನು 
ಮುಂಜಾನೆ 
ಸುಮಾರು10-30 
ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ 
ನಾನು ಕೆರೂರ 
ಪಟ್ಟಣದ ಬಸ್‌ 
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ ಹತ್ತಿರ 
ಇದ್ದಾಗ ಕೆರೂರ 
ಪಟ್ಟಣದ 
ವಿಜಯಕುಮಾರ 
ಪ್ರಭಯ್ಯ ಕನಕೇರಿಮಠ 
ಹಾಗೂ ಅರುಣ 


ರಾಮಣ್ಣ ಕಟ್ಟಿಮನಿ 
ಇವರು ನನ್ನ ಹತ್ತಿರ 
ಬಂದಿದ್ದು ಅರುಣ 
ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಇವನು ತನ್ನ 
ಮೋಬೈಲ್ಲಲ್ಲಿದ್ದ 
ಚಿತ್ರ ತೋರಿಸಿದ್ದು 
ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ 
ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ತ್‌, 
ಭಜರಂಗ ದಳ ಹಾಗೂ 
ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೋದಿ ಇವರಿಗೆ 
ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ 
ಸಂಬೋದನೆ ಮಾಡಿ 
ನೀವು ಬಾಬ್ರಿ 
ಮಸೀದಿಯನ್ನು 

| ಕೆಡವಿದರೆ ನಾವು 


ಅಂತಹ ಒಂದು ಲಕ್ಷ 
ಬಾಬ್ರಿ ಮಸೀದಿ 
ನಿಮರ್‌ಲಾಣ 

ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಅಂತಾ 
ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದ್ದರ 


ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ 
ಇರುತ್ತದೆ, ಸದರ 
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು 


ಕೆರೂರ ಪಟ್ಟಣದ 
ಕುಂಬಾರ ಓಣಿಯ 
ನಿವಾಸಿಯಾದ, 
ಅಬ್ದುಲ್‌ ತಂದೆ 
ರಾಜಮಹ್ಮದ ಶಿರೂರ 
ಎಂಬುವವನು ತನ್ನ 
ಮೋಬೈಲ್‌ ನಂಬರ 
7483287062 
ನೇದ್ದ್ಧಕ್ಕೆ 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ 
ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ತನ್ನ | 
ಈ ಮೋಬೈಲ್‌ 
ವಾಟ್ಸಪ್‌ ನಂಬರಿಗೆ 
ಸ್ಟೇಟಸ್‌ 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದು 
ಇರುತ್ತದೆ, ಇದು ಅವನ 
ಮೋಬೈಲ್ಲಿಂದ 
ಬೇರೆಯವರ 
ಮೋಬೈಲಿಗೆ ವೈರಲ್‌ 
ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಅಂತಾ 


02 


ಬಾಗಲಕೋಟ 
ಗ್ರಾಮೀಣ 


ತಿಳಿಸಿದನು. ಇದನ್ನು 
ನೋಡಲಾಗಿ ಸದರಿ 
ಅಬ್ದುಲ್‌ ಶಿರೂರ 
ಇವನು ಹಿಂದೂ 
ಧರ್ಮಕ್ಕೆ 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿ 
ಆಗುವಂತೆ ತನ್ನ 
ಮೋಬೈಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ 
ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿ 
ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವ 
ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್‌, 
ಭಜರಂಗ ದಳ ಹಾಗೂ 
ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ 
ಮೋದಿ ಇವರಿಗೆ 
ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ 
ಸಂಬೋದನೆ ಮಾಡಿದ 


ಅಪರಾಧ, 


— 


169/2020 | ಇದರಲ್ಲಿ [ಸಿದ್ದು ನೀಲಪ್ಪ | ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ 

ಕಲಂ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಗುಡರಿನಿ ಸಾಃ ಇದೆ 
ಬಾಗಲಕೋಟ ಕುರುಬ ಸ 

153ಎ) | ಸಮಾಜದ ಜಲ್ಲಾ | ಅಚನೂರ ತಾಃ 

295(ಎ), | ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದ್ದು, | ಜೆಃ ಬಾಗಲಕೋಟ 

504, ಇದರಲ್ಲಿ 

505(2) ಆರೋಪಿತನಾದ ಸಿದ್ದು 
ತಂದೆ ನೀಲಪ್ಪ 

ಐಪಿಸಿ & 


| ಗುಡದನ್ನಿ ಪ್ರ ಗೌಡರ | 


67 


ಐಟಿ 


ವಯಾ 19 ವರ್ಷ 
ಇವನು ಅಚನೂರ 
ಗ್ರಾಮದವನಿದ್ದು, 
ಅವನು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ 
ಮುಖಾಂತರ 
ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣವಾದ 
ವಾಟ್ಟಪ್‌ 
ಮುಖಾಂತರ 
ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ 
ತಾಲೂಕಿನ ಗುಡದಿನ್ನಿ 


ಗ್ರಾಮದ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
ಪುಂಡಪ್ಪ ಮುತ್ತತ್ತಿ 


ಇವನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ 
ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ 
ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ " 
ಲೇ ನಿಮೌನ್‌ ತುಲ್ಲ 
ಕುರುಬರ ನೀಮ್ಮ 


ತಂಗಿಯರನ ಹಟ್ಟ 


ಹೋಗೈತಲೆ ನನ್ನ ರಕ್ತ 
ಸುಟ್ಟ" ಅಂತ ಕುರುಬ 


ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ 
ಕೀಳಾಗಿ ಅವಾಶ್ವ 
ಶಬ್ದಗಳನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ 

ಬೈದಾಡಿ ಸಮಾಜದ 


ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ 
ಮಾನಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ನಡುವೆ 
ದ್ವೇಷ ಭಾವನೆ ಅಥವಾ 
ವೈಮನಸ್ಸು 
ಉಂಟಾಗುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಾತಿಗೆ 
ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿ 
ಅವರ ಮತೀಯ 
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ದಕ್ಕೆ 
ಉಂಟು ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಮಾತನಾಡಿದ 
ವ್ಲಿಡಿಯೋವನ್ನು 
ಅವನ ಪೋಟೊ 
ಸಮೇತ ಅಡಿಟಿಂಗ್‌ 
ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದು, ಆ 
ವ್ಹಿಡಿಯೋವನ್ನು 
ಅಚನೂರ ಗ್ರಾಮದ 
ಸಮಾಜದ ಸಾಕ್ಷಿದಾರ 
ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ 
ಪುಂಡಪ್ಪ ಮುತ್ತತ್ತಿ 
ಇವನ ಮೊಬೈಲಿಗೆ 
ಕಳುಹಿಸಿ ಗ್ರಾಮದ 
ಕುರುಬ ಸಮಾಜದ 
ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ 
ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ 
ಉಂಟು ಮಾಡಿದ 
ಅಪರಾಧ. 


03 


ಜಮಖಂಡಿ ಶಹರ. 


57/2020 
ಕಲಂ 
153(ಎ), 
505(2) 
ಐಪಿಪಿ & 
67 ಐಟಿ 
ಆಕ್ಸ್‌ 


ಇದರಲ್ಲಿಯ ಆರೋಪಿ 
1 ನೇದವನು ಸ್ಮಾರ್ಥ 
ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ದಲಿತ 
ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡ 
ಅಂತ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು 
ಬಿಂಬಿಸಿಕೊಂಡು 

ಬಂದಿದಲ್ಲದೇ ತನಗೆ 
ಸಂಬಂದ ಇಲ್ಲದ 
ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ 

ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ತನ್ನ 


ಜ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದು | 


ಮಾಡಿಕೊಂಡಿ ಮತಿಯ 


ಭಾವನೆಯನ್ನು 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು 
ಹಾಕುತ್ತಾ ಬಂದು 
ಆರೋಪಿ 2| 
ನೇದವನೊಂದಿಗೆ 
ಕೂಡಿಕೊಂಡು 


ಮುಧೋಳ ತಾಲೂಕಿನ 
ಮಿರ್ಜಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯದೇ ಇರುವ 
ವಿಷಯವನ್ನು ನಡೆದಿದೆ 
ಅಂತಾ ಬಿಂಬಿಸಿ ದಲಿತ 
ಸಮುದಾಯವನ್ನು 
ಉಳಿದ 
ಸಮುದಾಯದವರ 
ಮೇಲೆ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 


ಸ್ವಾಸ್ಕ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು 


| ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು 
ಹಾಳು ಮಾಡಿ ಜ್ಯಾತಿ 
ಜ್ಯಾತಿಗಳ ಮಧ್ಯ 
ವೈರತ್ವವನ್ನು 
ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿ 
ಸೌಹಾರ್ಧತೆಗೆ 
ಧಕ್ಕೇಯನ್ನುಂಟ 
ಮಾಡುವಂತ 
ಸುಮಾರು 14 
ನಿಮಿಷಗಳ ಲೈವ್‌ 
ವಿಡಿಯೋ 
ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು 
ದಿನಾಂಕ 
10.05.2020 ರಂದು 


22.04 ಗಂಟೆಗೆ 
ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜ್ಯಾಲತಾಣವಾದ 
ಪೇಸಬುಕನಲ್ಲಿ ತನ್ನ 
ಖಾತೆಯಿಂದ ಹರಿಬಿಟ್ಟ 
ಅಪರಾಧ. 


ರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಸದಸ್ಯರಾದ ಶ್ರೀ ಎನ್‌.ರವಿಕುಮಾರ್‌ (ವಿಧಾನ ಸಭೆಯಿಂದ ಚುನಾಯಿತರಾದವರು) ರವರು ಮಂಡಿಸಿರುವ ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯೆ: 650ರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ 


[$N 7ವಷಯ ಉತ್ತರ 
೯ರ ರಗಳ ಹಾರ್‌! E-ರಾಸಾಜ ತತ್ರಷ್ಠ್‌ ಇಷ್ಠಸ ಇದಾ 
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ | ದಾಖಲಾಗಿರುವ ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಾ ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. ಶಈಲ್ಲಾ/ನಗರವಾರು 
ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-“ಅ” ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 
ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು; ದಾಖೆಲಾ 
ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 
ಪ್ರಕರಣಗಳು 
2015 
2016 
7 
[208 TU 
ET 
2020 
NR ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-"ಅ' ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾ 68ಎ 
ಅನ್ವಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರಸ್ತುಶ ಈ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ; 
ದಿನಾಂಕ:24.03.2015ರ ಬಳಿಕ ಈ 
ಕಾಯ್ದೆಯ ಅನ್ವಯ ದಾಖಲಾದ 
ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸ್ಥಿತಿಯೇನು; 


ವಿವರವನ್ನು ಅನುಬಂಧ-"ಆ” ದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. 


ನಾರ ವಳ 


ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಾಯ್ದೆಯ 
ಅನ್ವಯ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 
ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ; ಯಾವ ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ 
ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ; 
(ಪ್ರಕರಣವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು 
ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು) 


ದಿನಾಂಕ24037015ರ ಬಳ ಮಾಜ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಾಯ್ದಯ `ಅನ್ನಯ ದಾಪಠಾಗರುವ 
ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯಾವಾರು ವಿವರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ. 


ದಾಖಲಾದ 
ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು 
ಪ್ರಕರಣಗಳು 
2015 
2016 
2017 
2018 | 
2019 
2020 


ಸೆಕ್ಷನ್‌ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿರುವ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-"ಇ'ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ 


ಈ ] ಇತ್ತೀಚಿನ ನನಗಳಕ್ಸ್‌ ಸಾಮಾಜ ರಾಜ್ಯದ ಇತ್ತಾಡನ ದನಗಳನ್ನ ಸಾಮಾಜಕ ಜಾಳತಾಣಗಳಲ್ಲಿ' ಕೋಮು ಪ್ರಡೋದನೆ/ಎರಡು 


ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಮು | ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಲೇಖನ ಬರೆದಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 
ಪ್ರಜೋದನೆ/ಎರಡು ಸಮುದಾಯಗಳ | ಒಟ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವು 
ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು 


ಪ್ರಚೋದಿಸುವ ಲೇಖನ ಬರೆದಿರುವ 
ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು 
ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ; 
ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ 
ಸೆಕ್ಷ್‌ ಯಾರ ಯಾರ ವಿರುದ 
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ; ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ 
ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ? 
(ವಿವರ ನೀಡುವುದು) 


(ಪ್ರವೀಣ್‌ ಸೂದ್‌, ಐಪಿಎಸ್‌) 


ರೋಣ ಠಾಣಿ 


52/202೦ 
153-505 [2] ಐಪಿಸಿ 


ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆಃ ಕಲಂ 


ಕಲಂ: 


ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ 


47/2020 ಕಲಂ: | ಇದರಲ್ಲ ಇ ್ಸ ಬೈಲ್‌ದಲ್ಲ F 
295[ಎ]-504-505 | ಅನಿಕೇಶನ್‌ ಮುಖಾಂತರ “ ಹರಾಮಕೋರ ಸೂ 

pe ಮಕ್ಕಳಾ ಪೀವು ಕೊಂದೇವ ಅಂತಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡಾಕ 
[1 [e9]-S06 ಪಿಪಿ 


ಹುಡುಕ್ಕಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ ನಿಮ್ಕೌಪ್ರ ಸಾಬ 
ಸೂಳ ಮಕ್ಕಳಾ " ಅಂತಾ ಪ್ಲಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡಿ ಒಂದು 
ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಗೆ 
ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ದ್ವೇಷ 
ಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಕೋಮು 
ಭಾವನೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ 
ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಭಂಗವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಹಾಗೂ ಒಂದು ಸಮುದಾಯದ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು 
ಸಮುದಾಯದ ಜನರ ಮೇಲೆ ಏತ್ತಿ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ ಸಂಭಾಷಣಿಯುಳ್ಗ ಫ್ಲಿಡಿಯೋವನ್ನು 
ಮೊಬೈಲ್‌ದಲ್ಲಂದ ಹರಿಬಟ್ಟು ಮುಖ್ಳಿಂ ನಿಮ್ಕೌಪ್ರ ಸಂಹಾರ 
ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತಾ ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈಯ್ದು ಅವರಿಗೆ 
ಭಯದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಠಿಸಿದ್ದು 
ಇದರಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ: "22/04/5೦56 ಕಂಡ್‌ 7ರ 
ಗಂಟಿ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿತನಾದ ಸಆೀಂ ನಾನಾಸಾಬ 
ಗೌಂಡಿ ಸಾ: ಹೊಳೆಆಲೂರ ತಾ: ರೋಣ ಇವನು ತನ್ನು 
ಮೊಬೈಲ್‌ದ ಪಾಟ್ಟಪ್‌ದ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ನಲ್ಲ  “ ಪಾಲ್ಲಾರ್‌ 
ಇಬ್ಬರು ಸಂತರನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಂದ ಉದಗ್ರರಣ್ಲ 3 ಬಜೆಪಿ 
ನಾಯಕರು 101 ಆರ್‌ ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ 
ಬಂಧನ ಅಂತಾ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ವಾಟ್ಟಪ್‌ 
ಶ್ಲೇಟಸ್‌ನಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ವೈರ, 
ದ್ಲೇಷ ಅಥವಾ ವೈಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ 
ಮತ್ತು ದೊಂಟ ಮಾಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ 
ಉದ್ರೇಕಗೊಆಸುವಂತಹ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಇಟ್ಟ ಸದರಿ 
ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಸಃತ: ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು 
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಸಿ ತನಿಖೆ ಕೈಕೊಂಡಿದೆ 


ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನಿಮ್ಕೌಪ್ರ ಸೂಳ ಮಕ್ಕಳಾ ನಿಮ್ಮನ್ನ 


ಬಾಲಪ್ಪ ವೆಂಕಪ್ಪ 
ತಳವಾರ ವಯಾ 
28 ವರ್ಷ ಜಾತಿ 
ಹಿಂದೂ ವಾಲ್ಕಂಕಿ 
ಉದ್ಯೋಗ ಹೆಸಿಟ 
ಡೈವರ ಸಾಃ 
ಮುದಕವಿ ತಾಃ 
ರಾಮದುರ್ಗ ಹಾಲ 


ಅಸೂಟ ತಾ: ರೋಣ 


ತಂದೆ 
ನಾನಾಸಾಬ ಗೌಂಡಿ 


ಸಂ 


ಸಾ : ಹೊಳೆಆಲೂರ 


ತಾ : ರೋಣ 


ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರು | ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 
ಸದರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲ ಜಪ್ತಾದ 
ಮೊಬೈಲ್‌, ಸಿಡಿಯನ್ನು ಎಫ್‌ 
ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಬೆಂಗಳೂರ ರವರ 
ಬಳಗೆ 
ಕಳಸುವದು ಬಾಕಿ ಅದೆ, 


ವಿಚಾರಣಿಯಲ್ಲದೆ 


ಪರೀಕ್ಷೆ ಕುರಿತು 


ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲ 


78/2020 ಕಲಂ: | ಇದರಲ್ಲ ದಿನಾಂಕ: 17/೦6/2೦೭೦ ರಂದು 22-2೦ 
ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಇವನು ತನ್ನ ಫೇಸಬುಕ್ಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲ “ 
ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಭಾರತೀಯ ಸೂಳೇ ಸೈನಿಕರನ್ನು 
ಚೀನಾದವರು ಕೊಲ್ಲಆಲ ಈ ದರಿದ್ರ ಭಾರತವನ್ನು 
ಸರ್ವನಾಶ ಮಾಡಆ "“ ಅಂತಾ ಅಪಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ 
ದೊಂಜ ಮಾಡಿಸುವ ಉಡ್ಡೇಶದಿಂದ 
ಉದ್ರೇಕಗೊಆಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಸೈನಿಕರು 
ದಂಗೆ ಏಳುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ 
ಕಡೆಗಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ 
ರೀತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ತನ್ನ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ಕ ಖಾತೆಯಲ್ಲ 
ಅಪಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಣ್ಣಿ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ 
ತಮ್ಮ ಸಃತಃ ಪಿರ್ಯಾದಿ ನೀಡಿದ್ದು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಆಸಿ ತನಿಖೆ 
ಕೈಕೊಂಡಿದೆ, 


ಆರೋಪಿತನಾದ 
ಬಸವರಾಜ ಪಂಚಪ್ಪ 
ಗೋಮಾಡಿ @ 
ಸಂಗಳದ ಸಾಃ 
ಮುನವಳ್ಳಿ ಹಾಲ 
ರೋಣ 


ತನಿಖೆಯಲ್ಲರುತ್ತದೆ. 


153-50೦5 [1] ಐಪಿಸಿ 


[ಕ್ರಸಂ ವರ್ಷ Tಪೊಳಿಸ್‌ಣ TY 0 ಪ್ರಕರಣದ'ನವರ ಆರೋಪಿತರ`ಹೆಸರು ಪ್ರಕರಣದ 
ಕಲಂ ಪ್ರಸ್ತುತ 
[ ಹಂತ 
1 2020 ರಾಣೇಚೆನ್ನೊರ `` ಶಹರ 17 ಕಕ/ನರ ಕಲಂ ನಾಗರಾಜ`ಜಿ.ಎ: ತನಿಖೆ 
ಠಾಣೆ, i 2೨೮ಎ 153ಎ ಪ್ರಕರಣಡಲ್ಲಿಯು ಕಡಣಿ ಸಾಃ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು. 
5೦ರ ಐಪಿಸಿ ಮೊಬೈಲಿಗೆ ದಿನಾಂಕ; 10-04-2020 


ರಂದು ಮುಂಜಾನೆ 11-00 ಗಂಟೆಯ 
ಸುಮಾರಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯ ಶೋಯಬ್‌ 
ಇವರ ವಾಟ್ಸಪ್‌ ಬಂದಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ 
ನಾಗರಾಜ ಜಿ ಎ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿ“ ಈ 
ಹಾದರಗಿತ್ತಿ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಈಗ ಬಿಗಿ 
ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ನಮ್ಮನ್ನ 
ತಗೊಂಡು ಹೋಕ್ತಾರ ಜೊತಿಗೆ 


* 


[ಕೊರೋನ ಬಂದ ಮಿಂದ್ರಿಮಕ್ಕಳನ 
ಅವರನ ಊರಾಗ ... ” ಮತ್ತು 
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಕೋರಾನ ಮೈಯಾಗ 
ಹಚ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ಮಿಂಡ್ರಿಮಕ್ಕಳ 
ಸಂಧ್ಯಾಗ ಮೂಲ್ಯಾಗ 
ಹೊಕ್ಕೊಳಾಕತ್ತಾರ ಅಂತಾ ಎರಡು 
ಪೋಸ್ಟ್ಪಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಧರ್ಮದವರನ್ನು ಅವಹೇಳನ 
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ರೀತಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವನ್ನು ಬಳಸಿ 
ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರ ಶಹರದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ 
ಮುಸ್ಲಿಂ ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ದತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ 


ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ 
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬುದ್ಯಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 
ಹರಡಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 


ದ್ವೇಷಭಾವನೆಗಳು ಬೆಳೆಯುವಂತೆ 
ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತ 
ಹಾಳಾಗುವಂತಹ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು 
ನೀಡಿದ ಅಪರಾಧ. 


ಹಿರೇಕೆರೂರ 


೨೨/2೦೭೦ ಕಲಂ: 
153(ಐ), 2೨5(ಎ), 
| ನಂ) G28, 


ಸುಮಾರು 15 ದಿನಗಳಿಂದ ಟಿಕ್‌ ಟಾಕ್‌ 
ಐಡಿ ನಂಬರ್‌ @zabiullapailwan 


ಆರೋಪಿತರ 0 ನ್‌ ಆರಾ ನನವ 


ಶಿಕಾರಿಪುರ 


ಕವಾಸಪುರ. 


—— 


ಪಿ ಎಸ್‌ 


Ty —— 


341, ಕ೦4, ಕಂಕ, 
ರೆ/ವಿ 34 ಐಪಿಸಿ. 


ನೇದ್ದರ ಮುಖಾಂತರ ಹಿಂದೊ 
ಹುಡುಗರ ಬಗ್ಗೆ ಲೇ ಚುತ್ಕಾ ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಹುಡಗರನ್ನ  ಕೆಣಕಬ್ಯಾಡ ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಹುಡುಗರ ವಿರುದ್ಧ ದುಷ್ಕನ್‌ಕೀ 
ಮಾಡಬೇಡ ಧಮ್‌ ಇದ್ರ ಮುಟ್ಟಿನೋಡು 
ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂಗಳಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ 
ಓವೈಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ನೆನಪಿದಿಯಾ 
ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಹಿಂದೂ 
ಧರ್ಮದವರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೂ 
ಯುವಕರಿಗೆ ಅವಮಾನವಾಗುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬಾವನೆಗೆ 
ದಕ್ಕೆಯಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ 
ಮಾಡಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಬಿತ್ತರಿಸಿ ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ನಾಸ್ಥವನ್ನು ಹಾಳು 
ಮಾಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ದಿನಾಂಕ: 13-06- 
2020 ರಂದು 15-00 ಗಂಟೆಗೆ 
ಮಾಸೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸಂತೋಷ ಎಂಬ 
ಯುವಕ ಮದಗದ ಶ್ರೀ ಕೆಂಚಮ್ಮನ 
ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಆತನನ್ನು 
ಅಡ್ಡಗಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ನೀನು ಮಾಸೂರಿನ 
ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗ ಅಲ್ವಾ ಅಂತಾ 
ಅವಾಚ್ಯವಾಗಿ ಬೈದಾಡಿ ಹೊಡಿಬಡಿ 
ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸೂರಿನ ಹಿಂದೂ 
ಹುಡುಗರು ಯಾರೇ ಬಂದರೂ 
ಅವರನ್ನು ಜೀವಸಹಿತ ಬಿಡುವದಿಲ್ಲ 
ಅಂತಾ ಜೀವದ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ 
ಅಪರಾಧ. 


84/2೦2೦ ಕಲಂ 
295 [ಎ] ಐ.ಪಿ.ಸಿ. 


ಸ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15-07-2020 


ರಂದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಗುರು ಪೀಠದ 
ಗುರುಗಳು ಕನಕ ಗುರು ಪೀಠ 
ಬೆಳ್ಳೂಡಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಗಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ 


ಬಸವರಾಜ ಮಹೇಶಪ್ಪ 
ಗಬ್ಬೂರ 
ಸಾ॥ಹೀರೆಮಾದಾಪುರ 


END 


uf 


ಹೊಸ ಔಷೌಜಾ ವಾಹನವನ್ನು ಗುರುಗಳ] 


ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ' ಛಾಯಾ 
ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಕನಕ ಗುರುಪೀಠದ ಗುರುಗಳು 


ಶುಭಾಶಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದನ್ನು 


ಇದರಲ್ಲಿ ನಮೂದ ಮಾಡಿದ 
ಆರೋಪಿತನು ತನ್ನ ಬಸವರಾಜ ಗಬ್ಬೂರ 
ಎಂಬ ಪೇಸ್‌ ಬುಕ ಖಾತೆಯಿಂದ ಸದರ 
ಪೋಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅದಕ್ಕೆ 
ವೆಂಗ್ಯವಾಗಿ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 
ಗುರುಗಳಿಗೆ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ 
ಟೀಕಿಸಿ ಮತ್ತು ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮಾಡಿ 
ಮಾನ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಅಗೌರವವನ್ನು 
ತೋರಿಸಿ ತಾಲೂಕಿನ ಎಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರು 
ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂದವರಿಗೂ 
ಅವ "ಹೇಳನ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ. 


2020 


3/8 
7872020 


295 
(ಎ) ಐಪಿಸಿ 


ಕೆಲಂ 


8 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣಾ ಹದ್ದಿ ಪೈಕಿ, 


ಹುಲಗೂರ ಗ್ರಾಮದ ಸಾದಿಕ ಗದಗ 
ಸಾ ; ಹುಲಗೂರ ತಾ; ಶಿಗ್ಗಾಂವ 
ಇವನು ತನ್ನ ಮೋಬೈಲದಲ್ಲಿರುವ 
ಪೇಸ್‌-ಬುಕ್‌ ಅಂಕೌಂಟದಿಂದ 
ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನ ಪೋಟೋ ಇಟ್ಟು 
ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೂತ್ರವಿಸರ್ಜನೆ 
ಮಾಡುವ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಶೇರ 
ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ 
ಮತೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ 


| ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು 


1] ಮಹ್ಮದಸಾದೇಕ 


ಹಜರೇಸಾಬ ಗದಗ 
ವಯಾ : 2 ವರ್ಷ 
ಉದ್ಯೋಗ : ಜೆಸಿಬಿ. 
ಚಾಲಕ 

ಜಾತಿ : ಮುಸ್ಲಿಂ 

ಸಾ : ಹುಲಗೂರ ತಾ: 
ಶಿಗ್ಗಾಂವ 


ತಾನ್‌ ನಪ 


2020 


ಆಡೊರೆ 


OS 
98/2020, 


ಕಲಂ.295 
(A) ಪಿಸಿ. 


ಬುದ್ದಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುತ್ತ- 
ಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ 
ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುವ ಇರಾದೆ ಹೊಂದಿ 
ಹಿಂದೂ ದರ್ಮದ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ 
ಅಪಮಾನ ಮಾಡಿದ ಅಪರಾಧ, 


ದಿನಾಂಕ 05-08-7020 ರ ಮದ್ಯಾಹ್ನ ಇಮ್ರಾನ್‌ ತಂಡೆ7ತನಪ 


02-00 ಘಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸದರಿ 
ಆರೋಪಿತನು ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ 
ಮತೀಯ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನ 
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬುದ್ದಿ 
ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಆಯೊದ್ಯದಲ್ಲಿ -ರಾಮ 
ಮಂದಿರದ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ 
ಇರುವುದರಿಂದ ಸದರಿ ಆರೋಪಿತನು 
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವ 
ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲನಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದೂ ದರ್ಮಕ್ಕೆ ಅಪಮಾನ ಮಾಡುವ 
ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಆಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಹಾಕುವ 
ದುರುದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ತನ್ನ 
ವಾಟ್ನಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗೆ ರಾಮಜನ್ಮ 
ಆಯೋದ್ಯಯಲ್ಲಿ ಶೀಲಾನ್ಯಾಸ ನೀವು 
ಆರಂಬಿಸಿದ್ದಿರಿ ನಾವು ಅಂತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ 
ಅಂತಾ ವಾಟ್ಟಪ್‌ ಸ್ಟೇಟಸ್‌ಗೆ 
ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ ಇದಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂದಿಸಿದಂತೆ ಅಸಾದುದ್ದಿನ ಓವೈಸಿ 
ಇವರ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದನ್ನು ಷೇರ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಿಂದು ಧರ್ಮದ 
ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಫಮಾನ ಮಾಡಿದ 
ಅಫರಾದ. 


ಮಕ್ಸುಲ್‌ಅಹಮ್ಮದಥ್ರಿಮಕ್ಕು 
ಲ್‌ಸಾಬ ಸುರಳೇಶ್ವರ, 
ಸಾ: ಆಡೂರ 

ತಾ: ಹಾನಗಲ್ಲ. 


ಕ್ರಸಂ. ವರ್ಷ ಮಹೊಲಿಸ್‌ಕಾಣ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ" & ಕಲರ ಪ್ರಕರಣದ'ನವರ; ಆರೋಪಿತರ`ಹೆಸರು; ಪ್ರಕರಣದ ಪೆಸ್ಟಃ 
] 1 ಹಂತ 
2ರ ದೊಡ್ಡವಾಡ ಕಾಣ್‌" ಡಾಡ್ಗಪಾತ ಕಾನ ಸನ್ನ ನರಾರವಾಕರ ಪಗ ನಾನಾ ನಾಡ್‌ ಶ್ರ ಪಥಗಕ ನನ್ನನ ನವಹ್‌ಡ 
52/2020 ಕಲಂ | ದೂರೆಂದರೆ ಶ್ರೀ ಮಧುಗಿರಿ ಉಲ್ಲಾಲ ಇವರು 
153(ಎ),295(ಎ), 504, ಐಪಿಸಿ | ಮುಸ್ಲಿಂ ದರ್ಮದ en ಮೊಹಮ್‌ದ್‌ 
ಪೈಗಂಬರ್‌ ವಿರುದ್ದ ವಾಚ್ಯ ವಾಗಿ ಬೈದು 
ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಸಿಯದಲ್ಲ, ವಾಟ್ಸ್ಯಾಪ್‌, ಫೇಸ್‌ 
ಬುಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ಮೂಲಕ ಅವಾಚ್ಯ ವಾಗಿ 
ಬೈದು ಮತಾಂಧನಾಗಿರುವ ಇವನ ವಿರು 
ಕಾನೂನು ರೀತ್ಯಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನೀಡಿದ 
| ೨ _| ದೊರಾಗಿದೆ. 
$) EL) ಸಿಎನ್‌ ಗುನ್ನೆ ನಂ: T6/2020 ಇರ ಫಿಕ್ಕಾಧಿ ಮೊಬೈಲ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜ `ನಾರನಾನ್‌ ಹಾಕಾ ಒಬ್ಬ ಮಹಳ ಆರೋಪತರ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ 153, 505(2) ಐಪಿಸಿ ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ * ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ ಪತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಲ್ಲಿ "ಓಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಒಬ್ಬ Facebook 
ಮಹಿಳೆ ಮಾಂಸವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾ “ ನಾವು ನವರಿಗೆ ಪತ್ರ 
ಮಾಂಸ ತಿನ್ನುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರೆದಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ 
ಮಾಂಸ ಕಡಿಯುತ್ತೇವೆ ನಾವು ಮುಸ್ಲಿಂರು ಪಡೆಯಲು ಬಾಕಿ 
ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಡಜನ್‌ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇರುತ್ತದೆ. 


| 


ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಎರಡೆರಡೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು 
ಹೆತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿರಬೇಕು, ಮೋದಿ 
ತಿಕಕ್ಕೆ ಬಾಂಬ್‌ ಹಾಕುತ್ತೇವೆ. ಅದನ್ನು ತಡೆಯಲು 
| ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ” ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿಯವರು 


; ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು 
ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮಧ್ಯೆ ವೈರತ್ವ, ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ 
ವೈಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ 


ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ 
ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುಂಪು 
ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು 
ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ 
ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 


ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ `ಮಾತಾನಾಡರುವ ಮಹಿಳ] 
ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವೀಡಿಯೋವನ್ನು  ರೆಕಾರ್ಡ 
ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ 
ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು ದೂರು 


202 ಸುಮಎನ್‌ ಗುನ್ನೆ "ನಂ 772020 ಲಂ] ಫರ್ಕಾಧ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ "ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌] ಯಾರೊ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತ ಆರೋಪಿತರ 
ಹೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ|153, 505(2) ಐಪಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು Facebook 

ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಸ್ಪತಃ ವೀಡಿಯೋ ನವರಿಗೆ ಪತ್ರ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಜೀವದ ಆಸೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ 
ಇಲ್ಲ, ಸೂಳೆ ಮಕ್ಕಳ, ಆರ್‌.ಎಸ್‌.ಎಸ್‌. ಸೂಳೆ ಪಡೆಯಲು ಬಾಕಿ 
ಮಕ್ಕಳ ಮೋದಿ ಚಮಚಾಗಳ, ನಿಮ್ಮನ್‌ ತುಲ್ಲು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಏನಂತಾ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ, 

ಹಿಂದೂಗಳು ಅಂತಾ ಇದೆಯಲ್ಲಾ ಅದೇ ಇಲ್ಲದ 

ಹಾಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿ 

ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ 

ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು 

ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮಧ್ಯೆ ವೈರತ್ವ ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ 

ವೈಮನಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ 

ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಾರ 

ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಗುಂಪು 

ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು 

ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ 

ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 

ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 

| ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು. 

2020 ಸಿ,ಮಎನ್‌ ಗುನ್ನೆ ನೆಂ 1872020 ಕಲಂ ಫಿರ್ಯಾಧಿ”`ಮೊಚೈಲ್‌” ನಲ್ಲಿ" ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತ ಆರೋಪಿತರ 
ಹೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ|153, 505(2) ಐಪಿಸಿ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪತ್ತೆಯ ಬಗ್ಗೆ 
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು Facebook 

ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ * ಮೋದಿಜಿ ಲಾಕ್ಷೌನ್‌ ಓಪನ್‌ ನವರಿಗೆ ಪತ್ರ 

ಮಾಡಿ ಗೊದ್ರಾ ರಿಟರ್ನ್‌ ನಾವು ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಮಾಹಿತಿ 

ಆಗಿದ್ದಾಗಲಿ ಅರ್ಧ ಹಿಂದುಸ್ತಾನ ಮುಳೀಗಿದರೂ ಪಡೆಯಲು ಬಾಕಿ 
| ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಗೊದ್ರಾ ರಿಟರ್ನ್‌ ಏನು ಅಂತ ಇರುತ್ತದೆ. 


7 ಇನರಗ`ತಾಕಸುತ್ತಾವ ಬಂದಾಗ ಪತ 


ಏನು ಅಂತ ಇವರಿಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು 
ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾತಾನಾಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನು 
esನು Ravikumar H Bhadravathi ow 
ಫೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಿ 
ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿದು ಬಂದಿದ್ದು, ಸದರಿ 
ವ್ಯಕ್ಷಿಯು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹಿಂದೂ ಮತ್ತು 
ಮುಸ್ಲಿಂರ ಮಧ್ಯೆ ವೈರತ್ವ, ದ್ವೇಷ ಹಾಗೂ 
ವೈಮನಸ್ಸನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತಹ 
ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಫೇಸ್ಬುಕ್‌, ವ್ಯಾಟ್ಸ್‌ ಆಪ್‌ ಮೂಲಕ 
ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ 
ಗುಂಪು ಮತ್ತು ವರ್ಗಗಳ ನಡುವೆ ದೊಂಬಿ ಮತ್ತು 
ಗಲಾಟೆಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಭಂಗ 
ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ 
ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾನಾಡಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ 
ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಬೇಕೆಂದು 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 


[ತಮ ಸಾಷ್ಯೆ "7ರ 


ಗಪಾರರ್‌ ನಾ 


& ಕಲಂ, 


ಸಂಖ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ'ನವರ ಆಕೊಖಿತರ 


ಹೆಸರು 


ಪಾಕಣಡ ಪ್ರಸ್ತಾಪ 


| 


T2020 


ಪುತ್ತೂರು ಗಾಮಾ 3 
ಕಲಂ: 505 (2) ಅರಿಯಡ್ಯ ಪ್ರಾಯ:35 ವರ್ಷ ಮನೆ ಮಾಡ್ಡೂರು 


ಐಪಿಸಿ 


43/20 | ಪರ್ದಾದಿದಾರರಾದ ಇಸಾಕ್‌ ಹಾಗ್‌ ನವ್ಯ ಎಫ್‌ಎಸ್‌ಎಲ್‌ ವರದ 


ತಂದೆ:ಉಸ್ಕಾನ್‌ ವಾಸ:ಜಾರತ್ವಾರು | ಗ್ರಾಮ 
ಮನೆ ಅರಿಯಡ್ಕ ಗ್ರಾಮ ಪುತ್ತೂರು 
ತಾಲೂಕುರವರು ತಮ್ಮ 
| ಮೋಬೈಲ್‌ ನಂಬ್ರ 8971032963 


ಬರಲು ಬಾಕಿ ಇದೆ. 


p 


ರಲ್ಲಿ HaMaz Friends (R) 
ಎಂಬ ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪನ್ನು 
ಹೊಂದಿದ್ದು ದಿನಾಂಕ 28-03- 
2020 ರಂದು ಕೊರೋಣ ವೈರಸ್‌ 
ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 
ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 
ಬಂದ್‌ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿರುವ 
ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10-21 
ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು 
ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ 
ವಾಟ್ಲಾಪ್‌ ಗ್ರೂಪಿನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ 
ಅಡ್ಲಿನ್‌ ರಿಯಾರು” ಎಂಬಾತನು 
ಕಾವು ನಿವಾಸಿ ಯೋಗೀಶ್‌ 


; ಎಂಬಾತನು ಕೊರೋಣ ವೈರಸ್‌ 


ಹರಡುವಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂರನ್ನು 


| ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾದ ಪದಗಳನ್ನು 


ಬಳಸಿ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಫ್‌ 
ಮೇಸೇಜ್‌ ಪಾರ್ವರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿ 


| ನಿಂದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ 


9449449654ನೇ ನಂಬರಿನಿಂದ 
ಫಾರ್ವರ್ಡ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೆಸೇಜ್‌ 
ಮತ್ತು ಆತನ ಭಾವಚಿತ್ರವಿರುವ 
ಮೆಸೇಜನ್ನು ಗ್ರೂಪಿನಲ್ಲಿ 
ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಿರುವುದಾಗಿ 
ತಿಳಿಸಿದಂತೆ ಪಿರ್ಯಾದಿಬಾರರು 
ನೋಡಲಾಗಿ ಯೋಗೀಶನು ಆತನ 
9449449654ನೇ ಮೊಬೈಲ್‌ 
ನಂಬರಿನಿಂದ ಫಾರ್ವರ್ಡ ಮಾಡಿದ 
ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ “ ಮುಸ್ಲಿಂಮರು 
ಯಾರದರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ 
ನೆಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಬಂದರೆ 
ನೀವು ಅವರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ | 


eT 


I § 7 ಹೋಗುವವರದಕ ದಹನಟ್ಟಾ] § TT 
ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ ಯಾಕೆದರೆ 
ಮುಸ್ಲಿಂರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಜನರಲ್ಲಿ ಈ 
ವೈರಸ್‌ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಾಗು 
ಅವರು ಸರಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 
ಪಾಲಿಸದೆ ಇರುವುದರಿಂದ 
ಮಸ್ಸಿದ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ ಮೀರಿ 
ಹೋಗಿ ಗುಂಪು ಗುಂಪಾಗಿ 
ಸೇರುವುದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ 
ಕೊರೋಣ ವೈರಸ್‌ ಹಬ್ಬಿರುವ 
ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಅದರಿಂದ ಅವರಲ್ಲಿ 
ವ್ಯವಹಾರಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ 
ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ” 
ಎಂಬುದಾಗಿದ್ದು, ಉದ್ದೇಶಿಸಿ 
ಯೋಗೀಶ್‌ ಕಾವು ಎಂಬಾತನು 
ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಶಾಂತಿ ಕೆಡಿಸಲು 
ಕಾರಣನಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ, 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಧರ್ಮಗಳ 
ನಡುವೆ ಸಾಮ್ರಸ್ಯ್ಕವನ್ನು ಕದಡಲು 


| ಕಾರಣನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ 
2. 12020 ಪುಂಜಾಲಕಟ್ಟೆ `ಪೊಶೌಸ್‌]ಪುಂಜಾರ TET 0EI00 ಕಂಡ್‌ ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ] ತನಿಷೆಯಲ್ಲರುತ್ತಡೆ" 
| ಠಾಣೆ ಠಾಣಾ ಅ.ಕ್ರ | ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ತಾಲೂಕು ಪುಕ್ತಿಲ! ತಂದ: ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ 


72/2020 ಕಲಂ: | ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ಪಾಡಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ |ವಾಸ. ಕರ್ಪಾಡಿ 
505(2), 506 | ರಘುರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ತಂದೆ: ಅಣ್ಣಿ ಶೆಟ್ಟಿ | ಮನೆ. ಪುತ್ತಿಲ 
ಐಪಿಸಿ ಎಂಬವನು ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್‌ | ಗ್ರಾಮ ಬಂಟ್ಟಳೆ 
ಮುಖೇನಾ ಮುಸ್ಲೀಂ | ತಾಲೂಕು. 

ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ದ ಕೋಮು 
ಭಾವನೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ 


ಸೊ L BOMB ATTH. AKLEN 


2020 


ಅಕ್ರ್ತ, 28/2020 
ಕಲಂ: 
153(a),505(2) 
ಐಪಿಸಿ 


COMPLETE . FINISH 
MALPODU BARSA 
JORU ITTND IIINDA 
RATHRE 12 GANTE 
MUTTA BUDTHUVE 
ENK DALA PROBLEM 
AYIN 150 RUPAYI FINE 
KATYERRE AAND, 
ಬ್ಯಾರ್ಲೆನ ವಿಷಯೊಡು ದಾಲಾ 
PROBLEM AANDA ನಮ 
ಮಾತಾ ಬಒಂಜಾವೋಡು ಎಂಬ 
ಕೋಮುದ್ಬೇಶ ಹರಡುವ 
ಬರಹವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಬಿತ್ತರಿಸಿ, 
ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಮುದಾಯದ ಕೋಮು 
ಭಾವನೆಗೆ ದಕ್ಕೆ ತಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲದೇ 
ಮುಸ್ಲೀಂ ಸಮುದಾಯದವರನ್ನು 


| ಬಾಂಬ್‌ ಹಾಕಿ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು 


ಎಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ 
ಒಡ್ಡಿರುತ್ತಾನೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ 


ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವೇನಂದರ | ಕುಸುಮಾಧರ 


ದಿನಾಂಕ 04-04-2020 ರಂದು 
11-55 ಗಂಟೆಗೆ ಈ ಪ್ರಕರಣದ 
ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣವಾದ F೩ce book 
ನಲ್ಲಿ ಕುಸುಮಾಧರ ಕಾಣಿಯೂರು 
ಎಂಬವರು “ ಕೋರಾನ ಗಿಂತ 
ಕುರಾನ್‌ ಮಾರಕ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ 
(ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಘಟನೆ)" ಎಂಬುದಾಗಿ 
ಪೋಸ್ಟ್‌ ಹಾಕಿರುವುದನು 


8 


ತಂದೆ ಮೋನಪ್ಪ 
ಗೌಡ ವಾಸ: 
ಅಜಚೀರಿ ಮನೆ 
ಬೆಳಂದೂರು 
ಗ್ರಾಮ ಕಡಬ 
ತಾಲೂಕು 


ತನಿಖಾ ಹಂತದಲ್ಲಿಡ್‌ 


ನೋಡಿದ್ದು, ಆರೋಪಿ 
ಕುಸುಮಾಧರನು ಮುಸ್ಲಿಂ 
ಸಮುದಾಯದ ಪವಿತ್ರ 
ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅಪಮಾನಿಸಿ 
ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಹಾಗೂ 


ಮುಸ್ಲಿಮರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗೆ 
ಧಕ್ಕೆಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡಿರುವುದಲ್ಲದೇ, ದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಹಿಂದು ಮುಸ್ಲಿಮರ ನಡುವೆ 
ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನುಂಟು 
ಮಾಡಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ 
ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಡುವ ಪೋಸ್ಟ್‌ ನ್ನು 
ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ 


ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲ ತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಬೆಳ್ಳಂಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನ ಉಜಿರೆ 


ಗ್ರಾಮದ  ಮುರಳಿಧರಣ್ರಮುರಳಿ | 


ಎಂಬಾತನು ವಿಜಯ್‌ ಸುದೇಶ್‌ 
ಕುಮಾರ್‌ ಮತ್ತು ಅಮೃತ್‌ ರಾಜ್‌ 
ರವರೊಂದಿಗೆ ಮುಸ್ಲಿಂರ ಪವಿತ್ರ 
ಗ್ರಂಥ ಖುರಾನ್‌ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ 


ಆಚರಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು 
ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ 


ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ 


0 ಧರ್ಮಸ್ಥೆಳೆ ಪೊಲೀಸ್‌ 22/2020 ಕಲಂ 7 ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸೌಕ್ಷಿಪ್ಪೆ' 1 ಮರುಳ 
! ಠಾಣೆ 295 (ಎ) | ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ದಿನಾಂಕ:31- ಧರ 
ಐಪಿಸಿ 03-2020 ರಂದು 15:00 ಗೌಡ 
ಗಂಟೆಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ:04-04- | ವಿಜಯ್‌ 
2020 ರಂದು 21.00 ಗಂಟೆಯ | ಸುದೇಶ ಕುಮಾರ್‌ 
ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ ಅಮೃತ ರಾಜ್‌ 


| 
ತನವಹ್‌ಡ 


ಇಲಾಖೆಯ ಪುತ್ತೂರು 
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಣಾ 


ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.ದಿನಾಂಕ 
01.04.2020 ರಂದು ಶ್ರೀ, 
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ 
ಪುತ್ತೂರು ಇಲ್ಲಿನ ಜಾತ್ರಾ 
ಮಹೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ ಗೊನೆ 
ಕಡಿಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು 
ಅತ್ಯಂತ ಸರಳ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ಕೋವಿಡ್‌ 19 
ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವ 
ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ 
ಇಲಾಖೆಯ ಆಯುಕ್ತರ ಎಲ್ಲಾ 
ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದ್ದು, 


! ಕೆಲವು ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಸುವರ್ಣ 


ನ್ಯೂಸ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೇರೆ 
ಯಾವುದೋ ' ವಿಷಯಕ್ಕೆ 
ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವರದಿಯಾಗಿರುವ 
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದೋ 
ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರು ಶ್ರೀ 
ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ 
ಗೊನೆ ಕಡಿಯುವ ಪೋಟೋವನ್ನು 


= TT ಜಾಲತಾಣದಲ್ಷಿ" ರವಾನಿಸಿT 8 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮುದಲಳ್ಳುರಿಗೆ 
ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ 
ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರ ವ ವರದಿ 
2020 /ಪುತ್ತೂಹ TEA ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರ, | ಹಾಕೋ ತನಿಪೆಯಳ್ಲರುತ್ತಡ 
ಹೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಕಲಂ: 505(2) Ky , |ಕೆಡಿಗೇಡಿಗಳು 
oe ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ಧಾರ್ಮಿಕ ದತ್ತಿ 


ಎಡಿಟ್‌ ಮಾಡಿ, ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ 
ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು 
ಉಪಯೋಗಿಸಿ, ವರ್ಗಗಳ ನಡುಖೆ 
ವೈರ ದ್ವೇಷ ವೈಮನಸ್ಸು 
ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಬೆಳೆಸುವ 


ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಿದು 


ಬಿಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿದೆ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ. 
ಈ ವಿಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನು 
ತಜ್ಞರೊಂದಿಗೆ ವಿಮರ್ಶಿಸಿ ತಡವಾಗಿ 
ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ., 


2020 ಪು ತ್ತೂರು 31/2020 ಕಲಂ: ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ ಕವ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ತನಿಷೆಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ 
ಪೊಲೇಸ್‌ ಠಾಣೆ [5050)4)506 | £ರ್ನಾದಿದ್ದರರು ದಾ 22. 
ಐಪಿಸಿ 


03-2020 ರಂದು ನೀಡಿದ 
ಪಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ದಿನಾಂಕ; 
20-03-2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 9:50 


ಗಂಟೆಗೆ ತನ್ನ ' ಮೊಬೈಲ್‌ 
ಪಾಟ್ಸಾಫ್‌ನಿಂದ ರವಾನಿಸಿದ 
ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿಂತ 
ಅದನ್ನು ರವಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ 
ಎಂಬವನು ಫೇಸ್‌ಬು' 
ಮುಖಾಂತರ ಉಳಿದವರಿಗೆ 
ರವಾನಿಸಿ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ 
ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಹೊರಿಸಿ 
ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ವಿರುದ್ಧ 


ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದನೆ ಬರುವ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ದಾರಿ 


— 


ತಪ್ಪಿಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 


ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ರವಾನೆ 
ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ಇದೇ 
ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು 
ಹಲವಾರು ಮೊಬೈಲ್‌, 


ವಾಟ್ಸಾಪ್‌ ಕರೆ ಹಾಗೂ 
ಮೆಸೇಜ್‌ಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಜೀವ 
ಬೆದರಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದು, ಈ ಬಗ್ಗೆ 
ರವಿಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬುವನನ್ನು 
ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು 
ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು 
ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ 
ಪಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 
ಠಾಣಾ ಎನ್‌.ಸಿ ಆರ್‌ ೦:- 
33/ಪಿ.ಟಿ.ಎನ್‌1ಪಿ.ಟಿ.ಆರ್‌ (ಟಿ) / 
2020 ರಂತೆ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು 
ಇದೊಂದು ಅಸಂಜ್ಞೇಯ 
ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಂ;- 
155 ಸಿ,ಆರ್‌.ಪಿ.ಸಿ ರಂತೆ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ 
ಪಡೆದು ತಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು 
ವಂದು ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. 
ಸದ್ರಿ ಹಿಂಬರಹದಂತೆ ಮಾನ್ಯ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಡಿಸ್‌ ನಂ, 
676/2020 ದಿನಾಂಕ; 08-05- 
2020 ರಂತೆ ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ 
ಮೇರೆಗೆ ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ;-09- 


ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ, 
C—O ನಾ ಳ್‌ ಕೆಟ್ಟ ತನಪಹಳ್ಲಪಾ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಕಲಂ: ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, 


05-2020 ರಂದು ಆರೋಪಿತನ 
ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ 


505(1)(2),506 


ಐಪಿಸಿ ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ದಿನಾಂಕ 


22.03.2020 ರಂದು ನೀಡಿದ 
ಫಿರ್ಯಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು 
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲೂಕು ಪಾಲ್ತಾಡಿ 
ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ 
ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 
ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, 
ಎಂದಿನಂತೆ ದಿನಾಂಕ 21.03.2020 
ರಂದು ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸಮಯ 
ರಾತ್ರಿ 7.39 ಗಂಟೆಗೆ ವಿದೇಶದಿಂದ 
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ | 
966562361637 ರಿಂದ ಜೀವ 
ಬೆದರಿಕೆ ಕರೆ ಬಂದಿದ್ದು, 
ಫಿರ್ಯಾದಿದಾರರು ವಾಟ್ಟಪ್‌ | 
ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು 
ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬವರು 
ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿ 
ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್‌ನ್ನು 
ರವಾನಿಸಿದ್ದೇ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಸದ್ರಿ ರವಿ ಪ್ರಸಾದ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ 
966562361637 ನೇ ನಂಬ್ರದ 
ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಸೂಕ್ತ 
[i | ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು 


ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿದ್ದು, ಈ 


ಫಿರ್ಯಾದಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ 
ಠಾಣಾ ಓಅಖ ಓಂ 
34/ಐಿಓ/ಿಖ(ಖಿ)/2020 
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಇದೊಂದು 
ಅಸಂಜ್ಞೇಯ 
ಪ್ರಕರಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಲಂ: 
155 ಅಡಿಕು ರಂತೆ 
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಅನುಮತಿ 
ಪಡೆದು ತಂದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ 
' ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ 
ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು 
| ಹಿಂಬರಹ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ರಿ 
' ಹಿಂಬರಹದಂತೆ ಮಾನ್ಯ 


ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆ ಓಠ 
691/2020 ದಿನಾಂಕ 14.05.2020 
ರಂತೆ ನೀಡಿದ ಅನುಮತಿ ಮೇರೆಗೆ 
ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ 14.05.2020 
ರಂದು ಆರೋಪಿತರ ವಿರುದ್ಧ 
ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿರುವುದಾಗಿದೆ, 


202 


ಬಂಟ್ನಾಳ ನಗರ ಕಾಣ ಅಕ್ರ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಂಶವೇನಂದರ | ಪರಣ್‌ ಗಟ್ಟ ಸಜಿಪ 
bd | ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಎಸ್‌ ಡಿ ೩| ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮ 
295()505(2) | ಯಾ ನಂದಾವರ  ಬ್ರಾಂಚಿನ | ಬಂಟ್ಲಾಳ 
ಐಪಿಸಿ 


ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿಗೆ 
ದೇಶದ್ಯಾಂತ ಕೊರೋನಾ 


ರೋಗವು ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ 
ವಿರುದ್ಧ ಜನರು ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು 
ಮರೆತು ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 


ತನಪಹಕ್ಟವ 


ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿದೆ, ದಿನಾಂಕ 
27-03-2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 
20.22 ಗಂಟೆಗೆ ಚರಣ ಗಟ್ಟಿ 
ಎಂಬುವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
ಜಾಲತಾಣವಾದ ಪೇಸಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಚೇತನ ಗಟ್ಟಿ ಎಂಬ ಪೇಸಬುಕ್‌ 
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿ ಶ್ರ 
ಜಾಗವಾದ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ 
ಕೊರೊನಾ ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು 
ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ 
ಬಂದು ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ 


ದೂರವಿರಿ ಎಂಬ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು | 


ಹರಡಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಾಗೂ 
ಮೌಲಾನಾಗಳನ್ನುವೈರಸಗಳಿಗೆ 

ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು 
ಹರಡಿರುತ್ತಾನೆ, ಇದರಿಂದ 
ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ 
ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಈ ರೀತಿ 
ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿ ಎರಡು 
ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ ಕೋಮು 
ಮೈಷಮ್ಮ, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಕೋಮು ಗಲಬೆ ನಡೆಸುವ 
ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ 


ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 
ಪೇಸಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿ 


ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು | 


ಜನರು ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಮರೆತು 
ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿದೆ, ದಿನಾಂಕ 
01-04-2020 ರಂದು ರಾತ್ರಿ 
02.05 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಗೌಡ 
ನಂದಾವರ ಎಂಬುವವರು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 
ಪೇಸಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಗೌಡ 
ನಂದಾವರ ಎಂಬ ಪೇಸಬುಕ್‌ 
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ 
ಎಲ್ಲಾ ಮಸೀದಿಗಳನ್ನು ಬಂದ 
ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿರಿಂದ 
ಯಾವುದೇ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣು 
ತರಕಾರಿ ಖರೀದಿಸಬೇಡಿ ಅದ್ದರಿಂದ 
ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್‌ ಹರಡುತ್ತದೆ, 
ಹಾಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ 
45 ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟೀವ್‌, 
ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ 43 ಹೊಸ 


ಕೊರೋನಾ ಪಾಸಿಟಿವ್‌, ಎಲ್ಲಾ 
ದೆಹಲಿಯ ಮಸೀದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ಮುಗಿಸಿ ಬಂದವರು ಎಂಬ 


ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ 
ಎಂಬಿತ್ಯಾಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 

2020 ಬಂಟ್ಸಾಳ ನಗರ ಠಾಣೆ ಅ.ಕ;42/2020 ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ್‌ಗ್‌ಡ ನಿಖೆಯಲ್ಲಿಡೆ” 
ಕಲಂ: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೇಶದ್ಯಾಂತ | ನಂದಾವರ ಮನೆ 
295(ಎ).505(2) | ಹ ನ್ಯೋನಾ ರೋಗವು | ಸಜಿಪ ಮುನ್ನೂರು 
ಐಪಿಸಿ ಗ್ರಾಮ 

ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 


ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿರುತ್ತಾನೆ. 
ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಧರ್ಮವನ್ನು 
ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿ 
ಎರಡು ಸಮುದಾಯದ ನಡುವೆ 
ಕೋಮು ವೈಷಮ್ಯ, 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಬೆ 
ನಡೆಸುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ 


ಪೇಸಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 
ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿ 
ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ 


—- 


ಎಂಬಿತ್ಯಾಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
10. 2020 ಬಂಟ್ವಾಳೆ ನಗರ್‌ ಕಾಣ್‌ ಅಕ43/2020 ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಂಶವೇನೆಂದರೆ ಸಂಶೋಷ್‌ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿಡೆ" 
ಕಲಂ:05(2) | ಎತ್ತೀಚಿಗ ದೇಶದ್ಯಾಂತ 
ಸಿ ಕೊರೋನಾ ರೋಗವು 
ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 


ಜನರು ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಮರೆತು 
ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿದೆ, ದಿನಾಂಕ 
02-04-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 
06.25 ಗಂಟೆಗೆ ಸಂಶೋಷ 
ಎಂಬುವವರು ಸಾಮಾಜಿಕ 
| ಜಾಲತಾಣವಾದ ಪೇಸಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 


ಸಂತೋಷ ನಂದಾವರ ಎಂಬ 


ಪೇಸಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 
ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪಪ್ರಿತ ಜಾಗವಾದ 
ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ 


ಬರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕೊರೋನಾ 
ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು 
ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅವರು 
ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ತೂರಾಟ 
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ 
ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು  ಹರಡಿರುತ್ತಾನೆ. 
ಪಿರ್ಯಾಧಿದಾರರ ಧರ್ಮವನ್ನು 


ತುಚ್ಛವಾಗಿ ಅವಹೇಳನ 
ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ 
| ಜಾಲತಾಣವಾದ ಪೇಸಬು 


ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು 
ಹರಡಿದ ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ 


ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು 
ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ 
ಎಂಬಿತ್ಯಾಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
7ರ ಬರಿಟ್ಞಾಳ ನಗರ ಪ್ರಕರಣದ ಸಾರಂಶವೇನಂದರ | ಸನರ್‌ ಪಾನಕ ತನಪಹಕ್ಕಡ 
hi ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ದೇಶದ್ಯಾಂ ಕಲ್ಲಗುಡ್ಡ ಮನೆ 
ಎ) ಐಪಿಸಿ ಲ್ಲಮಜಲು ಬಿ 

ಕೊರೋನಾ ರೋಗ 
ines ನೋಗವು | ಮೂಡ ಗ್ರಾಮ 


ಹರಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 
ಜನರು ಜಾತಿ ಮತವನ್ನು ಮರೆತು 


ಮಾನವೀಯ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ 
ತೊಡಗಿರುವುದಾಗಿದೆ, ದಿನಾಂಕ 
23-03-2020 ರಂದು 


| | | ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 352 ಗಂಟೆಗೆ 


[ಸುನೀಲ್‌ ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬುವವರು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 
ಪೇಸಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ ಸುನೀಲ್‌ 
ಪೂಜಾರಿ ಎಂಬ ಪೇಸಬುಕ್‌ 
ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಬಿ ಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ 
ಕೊರೋನಾ ಸೊಂಕು ದೃಢ 
ಮಿತ್ರರೇ ಬ್ಯಾರಿಗಳ ಬಳಿ 
ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮಾಡುವುದು 
ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಕೊರೋನಾ 
ಹರಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾವರ್ಸಿಗಳ್ಳು 
ಬಿ ಸಿ ರೋಡಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾರಿಗಳು 
ಕಂಡಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯಿರಿ 
ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಗುಂಡಕ್ಕಿ 
ಕೊಂಡು ಬಿಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 
ಹಿಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೋರ್ಡು 
ಅಳವಡಿಸಿ ಜೈ ಶ್ರೀ ರಾಮ ತರಹದ 
ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದಕ 
ವಿಷಯವನ್ನು ಪೇಸಬುಕ್‌ ನಲ್ಲಿ 
ಈ ರೀತಿ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರದಿ 
ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿದ್ದ 

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಸಂಘರ್ಷ 
ನಡೆಸುವ ಹುನ್ನಾರವಾಗಿದ್ದು, ಈ 
ರೀತಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 
ಪೇಸಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ 


ಆರೋಪಿತನ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು 
ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿ 
ಐಂಬಿತ್ಯಾಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 


ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹರಡಿದ | 


ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ೩`ಕಲಂ] ಪಾಕದ ನವಕ 


'Tಆರೋಪಿತರ ಸರು 


ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಅಕ್ರ 
ಕಲಂ; 295(ಎ) 
(2) ಐಪಿಸಿ 


505 


ನಂ:9/202ರ [ea 


7020 [ನ್ಯಾಡಾಕ TO 
25 (2, 505 (2) 


IPC 


ದಿನಾಂಕ:05.04.2020 
ಆತನ ಪೇಸ್‌ಬುಕ್‌ 
ದೆಹಲಿಯ 


ರಂದು 
ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ 
ನಿಜಾಮುದ್ದೀನ್‌ 
ಮಸೀದಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ 
ಹೋದವರು 1500 ಜನ 
ಒಬ್ಬೋಬ್ಬರ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ 4500 
ರೂಪಾಯಿ ಒಟ್ಟು 6750000 
ಖರ್ಚಾಗಿದ್ದು ಆದರೆ 
ಎನ್‌ಕೌಂಟರ್‌ ಮಾಡಿದರೆ 
ಖರ್ಚಲಉ ಒಂದು ಬುಲೆಟ್‌ಗೆ 
63%1500=94500 ಎಂದು 
ಪೋಸ್ಟ್‌ ಮಾಡಿದ್ದು ಇದರಿಂದ 
ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರ ಧಾರ್ಮಿಕ 
ಬಾವನೆಗೆ ದಕ್ಕೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಶಾಂತ 
ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎರಡು 
ಸಮುದಾಯಗಳ ನಡುವೆ 
ಕೋಮು ದ್ವೇಣ ಹರಡಿ 
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು 
ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 


ಫಿರ್ಯಾದುದಾ ಪಿಎಫ್‌ಐ 

ಶಿರೂರು ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದು 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ 
ಫೇಸ್ಬುಕ್‌ ನ್ನು 


್ಗ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜಯರಾಮ 


ನಾಗರಾಜ`ತಂಡೌ`ಔ'ಮಹಾಬಪ 


ಮೊಗವೀರ 

ವಾಸ:ಮರಾಸೆ ಕಂಡ್ಲೂರು 
ಕಾವ್ರಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಕುಂದಾಪುರ 
ತಾಲೂಕು 


[2ರ ತನಪಮ್ನಾಹಾಡ 


ಜಯೆರಾಮೌ` ಎಸ್‌ ಗ್‌ 


ಎಸ್‌'ಗೌಡ ಎಂಬಾತನ ನನಾಣT 
28/03/2020 ರಿಂದ 
07/04/2020 ರವರೆಗೆ ಆತನ 
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪೇಜ್‌ನಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲೀಂ 
ಹಾಗೂ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ 
ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ “ಇಸ್ಲಾಂ 
ನಂತಹ ಭಯಾನಕ ವೈರಸ್‌ಗಳನ್ನೆ 
ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಕ್ಕೆ 
ಈ ಕರೋನಾ ಯಾವ್‌ ಲೆಕ್ಕ ಸ್ಪಲ್ಪ 
ದಿನ  ಮನೆಯಲ್ಲಿರಿ ಅಷೆ” 
“ಬಾಂಬ್‌ ಹಾಕಿದ್ದಾಯಿತು, ಕಲ್ಲು 
ಎಸೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಗಲಭೆ 
ಎಬ್ಬಿಸಿದ್ದಾಯ್ತು, ಈಗ ಕೊರೋನಾ 
ಹಬ್ಬಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿ ಇಸ್ಲಾಂ 
ಭಯೋತ್ಪಾದಕರು” ಕೊರೋನಾ 
ಬಂದವರನ್ನು ಹುಡುಕೋ ಬದಲು 
ಕುರಾನ್‌ ಓದಿದವರನ್ನು 
ಹುಡುಕೋ ಕಾಲ ಬಂತು, 
“ಜಿಹಾದಿಗಳ ವಿರುದ್ದದ ಪೋಸ್ಟ್‌ 
ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಹತ್ತು ಪಟ್ಟು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ರಾಜಾಹುಲಿಯ 
ಹೇಳಿಕೆಯೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 
ಎಂದು ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು 


ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದು 
ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೋಮು ಭಾವನೆಗೆ 
ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಒಂದು 


ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 
ಸಮುದಾಯದ ವಿರುದ್ಧ ಎತ್ತಿಕಟ್ಟಿ 
ಕೋಮು ಗಲಭೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ 
ನೀಡಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ 
ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ | 


ನ 


ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ. 


[3 2020 ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ | ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಠಾಣಾ ಅ.ಕ್ರ | ರಜಬ್‌ ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವರು | ಲೋಕೇಶ್‌ ಖಾರ್ವಿ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ: 
46/2020 ಕಲಂ: | ಪಿರ್ಯಾಧಿ ನೀಡಿದ್ದು, | ತಂದೆ: ಆನಂದ ಖಾರ್ವಿ ವಾಸ: 


295(ಎ), 153(ಎ) | ಸಾರಾಂಶವೆನೆಂದರೆ ಆರೋಪಿಯು | ಕಾತನ ಮನೆ, ಮರವಂತೆ ಗ್ರಾಮ 
ಐಪಿಸಿ & ಕಲಂ 67 ಐಟಿ | ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸಾಮಾಜಿಕ 


ಕಾಯ್ದೆ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಕೇಡಿಸುವ 
ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದಿತ 
ಧರ್ಮನಿಂದನೆಯ 


ಮೇಸೆಜ್‌ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾ 
ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ “ಕರೋನಾ 
ವೈರಸ್‌ ಅಲ್ಲ ಕುರಾನ ವೈರಸ್‌ 
“ಎಂದು ಮುಸ್ಲೀಂ ಪವಿತ್ರ 
ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಅವಹೇಳನ 
ಕೋಮು ಪ್ರಚೋದಿತ ಮೇಸೆಜ್‌ 
ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ 
೦ದನೆ ಹಾಳಾಗಿರುವುದಲ್ಲದ್ದೇ 


ಕೋಮು ಸೌಹಾರ್ಧವು 
ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತದೆ 
ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, 
ಬಳ್ಳಾರಿ 
ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಲಂ | ಪ್ರಕರಣದ ವಿವರ ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರು ಪ್ರುಸ್ತುಶ ಹಂತ 
8/2020 ಸಾರಾಂಶ `ಈ ನಿನ 'ದ 12/4/2020 | ಶಿವು ಆ ಶಿವರಾಜ್‌ ತಂಡೆ | ಸಿಪಿಐ ಹೆಂಪಿ ವೃತ್ತರವರ ಬಳಿ 
ಕಲಂ: 295(ಎ), 153(ಎ) | ರಂದು ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಠಾಣೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿ ದಾಸಪ್ಪ ವ: 30 ವರ್ಷ, | ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿದೆ 


ಐ.ಪಿ.ಸಿ ಗಣಕೀಕೃತ ದೂರನ್ನು ನೀಡಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆದು | ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗ, ಹೋಂ 
ನೋಡಲಾಗಿ ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರು ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ. ಕಾರ್ಯ ಸ್ಟೇ ಮಾಲೀಕ, ವಾಸ ಜನತಾ 
ಕರ್ತನಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ವತಿಯಿಂದ | ಪ್ಲಾಟ್‌, ಹಂಪಿ 


7 ಸಾಮಾಜಮಹ' `ಇರ್ಡ್ಮಗಳನ್ನ ನನವ 
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಲೆಂದು ಹಂಪಿ 
ವಿಜಯನಗರ ಬಿ.ಜೆ.ಪಿ ಎಂದು ವಾಟ್ಸ್‌ಆಪ್‌ ಗ್ರೂಪ್‌ 
ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊಡ 
ಸದಸ್ಯನಿರುತ್ತೇನೆಂದು ದಿನಾಂಕ: 10/4/2020 
ರಂದು ನನ್ನ ಮೋಬೈಲ್‌ ನಂ: 9448827810 
ನೇದ್ದರ ವಾಟ್ಸ್‌ ಅಪ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಆಡಳಿತವು ಕೊರೋನ 
ಸೊಂಕಿ ತಡೆಕಟ್ಟುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕಪ್ಪೂ ವಿಧಿಸಿದ್ದು, 
ಬಡಜನರಿಗೆ ಆಹಾರ ದಾನ್ಯಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿರುವ 
ಸದುದ್ದೇಶದಿಂದ ಆಹಾರದ ದಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್‌ 
ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶ್ರೀ. ಆನಂದ್‌ ಸಿಂಗ್‌, ಸಚಿವರು 
ಮತ್ತು ಇತರೆ ಜನರು ಇರುವ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು 
ಇದ್ದುದ್ದನ್ನು ಆರೋಪಿತನು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸ್‌ ಅಪ್‌ ಗೆ 
ಹಾಕಲು ಫಿರ್ಯಾದಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದರಿಂದ 
ಫಿರ್ಯಾಧಿಬಾರರು ಆರೋಪಿತನ ವಾಟ್ಸ್‌ಅಪ್‌ ನಂ: 
9480059150 ನೇದ್ದರ ವಾಟ್ಸ್‌ ಅಪ್‌ ಗೆ 
ದಿನಾಂಕ: 10/4/2020 ರಂದು ಸಂಜಿ 6-08 
ಗಂಟೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಆರೋಪಿತನು 
ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಭಾವಚಿತ್ರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ 


“Dear Friends please don't 
accept any those packages with 
Anand singh photos. Because all 
food items are packed by 
muslims, beware of this its only 


my suggestion. thank you” ಎಂದು 
ಟೈಪ್‌ ಮಾಡಿ ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾದ ದಿಲೀಪ್‌ 
ಹಾಗೂ ಇತರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸ್‌ ಅಪ್‌ ಮೂಲಕ ಕಳುಹಿಸಿ 
ಮತೀಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಹಾಗು ಭಾರ್ಮಿಕರ 
ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಪಮಾನವಾಗುವಂತೆ ಪ್ರಟೋದನೆಕಾರಿ 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದು, ಸ್ಥಳಿಯ 
ವಾತವರಣವನ್ನು ಬಿಗಡಾಯಿಸಲು ಕಾರಣ ಕರ್ತನಾದ 


ಶ್ರಮ ಜರಿಗಿಸಲು ಇದ್ದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪೃಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಿ ತನಿಕೆ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 


ke 6 `ಶವರಾಡ್‌ ಈತನ ನರುಡ್ಗ ಇನಾಸ | 
ಕ್ರ 


ಸೊಪ್ಪಳ 
ಕಿಸಂ [ವರ್ಷ ಪೊಲಿರ್ಸ್‌ಠಾಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 7ಪಾರಣದ್‌ ನವರ ಆರೋಪಿತರ ಹೆಸರ ಪ್ರಕರಣದ ಪಸ್ತತ ಷಂತ 
& ಕಲಂ 
[J 203ರ ಗಂಗಾವತಿ ನಗರ. ದಿನಾಂಕ" 26-0620 ರಂದ ಕ್ರ ದೋಷಾರೋಪಣ ಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಲು 
ಠಾಣೆ. 101/2020 ಕಲಂ:|00 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ಆರೋಪಿ ವಯಸ್ಸು 44 ಜಾ:| ಪರವಾನಿಗೆ ಕೋರಿ ದಿ:09-09- 
505 (2) ಬಪಿಸಿ ನಯಿಮ್‌ ಅಹ್ಮದ ಯಾವುದೋ | ಮುಸ್ಲಿಂ ಉಃಕಿರಾಣಿ” ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾ: | 2020ಅ ರಂದು ಮಾನ್ಯ 
ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಶಾಂತಿ ಹಾಳು ಬನ್ನಿಗಿಡ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಗಂಗಾವತಿ.. ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊಪ್ಪಳ ರವರಿಗೆ ಪತ್ರ 
ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಘನತೆವೆತ್ತ ಪ್ರಧಾನ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 
ಮಂತ್ರಿಗಳ ಮುಖದ ಭಾವಚಿ 'ತ್ರವನ್ನು ಒಬ್ಬ 
ಸೀರೆ ಹುಟ್ಟಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಮುಖಕ್ಕೆ 
ಅಂಟಿಸಿದ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ತನ್ನ ಪೇಸ್‌ ಬುಕ್‌ 
ಮೂಲಕ ಶೇರ್‌ ಮಾಡಿದ" ಅಪರಾಧ. 
me Te ಸ *: | ದಿನಾಂಕ.01-08-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ॥- | ಯಮನೂರಪ್ಪ ಾಖ್ಸಾ ಅಡ ಇನ್ನ್ತತು 
ಹೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ 145/2020, 
ಕಲಂ:507 ಐಪಿಸಿ 00 ಗಂಟೆಗೆ ಪಿರ್ಯಾದಿದಾರರಾದ ಶ್ರೀ | ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಬಂಗ್ಲೇರ್‌ ವಯ: 35, 


ಚಂದ್ರಶೇಖರ ತಂದೆ ಆದಪ್ಪ ನಾಲತ್ವಾಡ, ಜಾತಿ:ಗೊಲ್ಲರಃಉ:ಒಕ್ಕಲುತನ, 
ವಯ:44, ಜಾತಿ:ಲಿಂಗಾಯತ, | ಸಾ:ಗುಡ್ಡದ ಹನಮಸಾಗರ 
ಉ:ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವೀರಶೈವ ತಾ:ಕುಷ್ಟಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾ:ಕೊಪ್ಪಳ, 
ಪಂಚಮಸಾಲಿ ಸಂಘ ತಾಲೂಕ ಅದ ೈಕ್ಷರು 

ಸಾ:ತಾವರಗೇರಾ ತಾ:ಕುಷ್ಟಗಿ, 

ಜಿಲ್ಲಾಕೊಪ್ಪಳ ರವರು  ಕೆಲವೂ 

ಹಿರಿಯಯರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ 

ಹೊತ್ತಿಗೆ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಣಕೀಕರಣ 


ದೂರಿನೊಂದಿಗೆ ಠಾಣೆಗೆ 
ಹಾಜರಾಗಿ ದೂರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು 
ಸಾರಾಂಶವೇನೆಂದರೆ, ಲಿಂಗದಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ 
ಪಂಚಾಯತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಗುಡ್ಡದ 
ಹನಮಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪ ಗ್ರಾಮದ 
ಯಮನೂರಪ್ಪ ಎಸ್‌ ಬಂಗ್ಗೆರ್‌ ಸಾ:ಗುಡ್ಡದ 
ಹನಮಸಾಗರ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ ಇವರು ದಿನಾಂಕ: 
30-07-2020 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 9-30 
ಗಂಟೆಯಿಂದ 10 ಗಂಟೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣವಾದ ಫೆಸ್‌-ಬುಕ್‌ 
ನ ತಮ್ಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯ 
ಸಂವಹನದಿಂದ ಸಮ್ಮ ದೇಶದ 
ಗೌರವಾನ್ಸಿತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ 
ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ 
ಚನ್ನಮ್ಮಾಜಿ, ಮತ್ತು ಸಂಗೋಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ 
ಇವರಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಮಾನ್ಯ 
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಶ್ರೀ ಬಿಎಸ್‌, 
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಹಾಗೂ ಮಾನ್ಯ 
ಸಂಸದಾರಾದ ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆ 
ಇವರುಗಳಿಗೆ ನ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣನ ಬದಲಿಗೆ 
ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರನ್ನು ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ 


ಚೆನ್ನಮ್ಮರವರ ಬದಲಿಗೆ ಸಂಸದಾರಾದ 
ಶೋಭಾ ಕರಂದ್ಲಾಜೆಯವರನ್ನು 
ಸೇರಿಸಿ ಹಿ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ 
ಅವಹೇಳನಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೋಸ್ಪ 
ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಇದರಿಂದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹಾಳು 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರಣ ಸದರಿಯವರ 
ಮೇಲೆ ಸೂಕ್ತ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿರಿ 
ಅಂತಾ ದೂರನ್ನು ಸ್ಟೀಕರಿಸಿದ್ದು ಸದರಿ 
ವರದಿಯ ದೂರಿನ ಸಾರಾಂಶವು 
ಅಸಂಜ್ಞೆಯವಾಗಿದ್ದರಿಂದ ದೂರನ್ನು 
ದಾಖಲಿಸಲೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ 
ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಬರಲೂ 
ಪಿಸಿ-141 ರವರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿಕೊಟಿದ್ದು 
ಸದರಿಯವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 
ಇಂದು ದಿನಾಂಕ :01-08-2020 ರಂದು 
ಮದ್ಯಾಹ್ನ 13-30 ಗಂಟೆಗೆ 
ಪರವಾನಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು 
ಬಂದಿದ್ದು ವರದಿಯ ಸಾರಾಂಶದ ಮೇಲಿಂದ 
ಠಾಣಾ ಗುನ್ನೆ ನಂ:145/2020 ಕಲಂ 

507 ಐಪಿಸಿ ನೇದ್ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆಯನ್ನು 


ll | [ಲತ 


ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯ ಮತ್ತು | ಪ್ರಕರಣದ'`ವಿವರ 
ಕಲಂ 


ಬನ್ನೆ 0-10/2020 ಯಾರೋ ಅಪರಿಚಿತ ಬಾಲಕಿಯ ಅಶ್ಲೀಲ 
ಕಲಂ 66 (A) 66| ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಖಾತೆಯಿಂದ 
LT ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಿತ್ತರಿಸಿದ ಬಗ್ಗೆ 


12/2020 ಕಲಂ 67ಎ) 
ಐ.ಟಿ. ಕಾಯಿದೆ & 292 
ಐಪಿಸಿ 


ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ ಪ್ರೋವೈಡರ್‌ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ 
ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ, ಭಿತ್ತರಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋಗಳು 
ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ ಸಂಖ್ಯೆ-9108410602 ಕರೆ 
ಮಾಹಿತಿ ಮಾಲಿಕತ್ವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರೆ 
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಚಾರಣೆ ಕೈಗೊಂಡ ಮಾಹಿತಿ 
ಇರುತ್ತದೆ. ಅದ್ದರಿಂದ ಸಿ.ಡಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಅಡಕಗೊಂಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಮಹಾ ನಿರ್ದೇಶಕರ ಕಛೇರಿ, ಸಿ.ಐ.ಡಿ 
ವಿಶೇಷ ಘಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರು ರವರ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ/01/ಸೈಬರ್‌ 
ಟಿಪ್‌ಲೈನ್‌/ಸಿಸಿಖಿಡಬ್ಲೂಸಿ/ಸಿ.ಐ.ಡಿ/2019 ದಿನಾಂಕ 
14.08.2020 ನೇದ್ದರ ಅಧಾರದ ಮೇರೆಗೆ 
ಸಿ.ಬ.ಎನ್‌ ಅಪರಾಭ ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆ ಯಾದಗಿರಿ 
ಗುನ್ನೆ ನಂ-10/2020 ಕಲಂ 67(ಎ). 67) 17 
At 2008 ನೆದ್ದರ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಕರಣ 
ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡೇನು. 

ದಿನಾಂಕ 11.09.2020 
ಪೀರ್ಯಾಧಿದರರಿಗೆ, ಅವರ ಸಮಾಜದ 
ವಿಜಯಪೂರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸಮಾಜದ 
ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಫೋನ್‌ ಮಾಡಿ ನಿನಗೆ ಒಂದು 


ರಂದು 


ಆರೋಪಿತರ ಹಸರು 


ರೋ ಅಪರಿಚಿತರು 


ಪ್ರಕರಣದ ಪೆಸ್ತುತ ಹಂತ 


ಕೆ.ಜೆ.ಎಪ್‌ ಸಿ.ಎ.ಎನ್‌ 
ಪೊಲೀಸ್‌ ಠಾಣೆಗೆ 
ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದು 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಸ 


ಬಾಗಲಕೋಟೆ 


ವರ್ಗಾವಣೆ 


ಅನುಮತಿ 
ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು 
ಇರುತ್ತದೆ. 


ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಸೆಜ್‌ ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ ನೋಡಿಕೊ 
ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಫಿರ್ಯಾಧಿದಾರರಿ ಈ 
ಲಿಂಕ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ Follow this 
link to join my WhatsAppgroup: 
https://chat.whatsapp.com/F6sv7p2F4 
೬72dm8pXdzBxV ಈ ಲಿಂಕಿನಲ್ಲಿ ಅಶ್ಲೀಲ 
ಚಿತ್ರಗಳ ಮೇಸೆಜ್‌ ಕಂಡಿತು ಅದರಲ್ಲಿ 
ರಾಮಾಯಾಣದ ಕರ್ತರು ಭಗವಾನ ಮಹರ್ಷಿ 
ವಾಲ್ಲಿಕಿ ಯಷಿಗಳಿಗೆ ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಚಿತ್ರಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಜೈತುಲಮುಕಿ ಅಂತಾ ಇರುವ ಗ್ರುಪ್‌ ಕ್ರಿಯೇಟ್‌ 
ಮಾಡಿ ಈ ಮೋಬೈಲ್‌ ನಂಬರವರು 
9901220587 ಗ್ರುಪ್‌ ಅಡ್ಮಿನ್‌ ಇವರೆ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. 
ಮೊಬೈಲ್‌ ಡಿ.ಪಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡರ ಗಂಡ ಡಿಜೆ ಬೀರು 
ಎಂಬ ಡಿಪಿ ಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಶ್ಲೀಲವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ 
ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಘೋಟೋಗಳನ್ನು ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸಮಾಜದ 
ಮುಖಂಡರುಗಳಿಗೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್‌ನ್ನು ಲಿಂಕ್‌ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದು ಸಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ 
ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದು ಇರುತ್ತದೆ. 
ಮಾನ್ಯರೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಶಾಂತಿ ಮತ್ತು 
ಕಾನೂನಿಗೆ ಭಂಗ ತರುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು 
ಜಾತಿ ಜಾತಿಗಳ ಮದ್ಯ ವೈಮನಸ್ಸು ಉಂಟು 
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜಗತ್ತಿಗೆ ರಾಮಯಣದ ಮೂಲಕ 
ವನ್ನು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾರ್ಗದ ದಾರಿಯನ್ನು 
ತೋರಿಸಿದ ಭಗವಾನ್‌ ಮಹರ್ಷಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಗೆ 
ಅವಮಾನ ಮಾಡಿ ದೇಶದ ಕೊಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ 
ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ 
ಬೇಡರ ಜನಾಂಗದ ಆರಾದ್ಯ ದೇವರನ್ನು 
ಅಪಮಾನಗೊಳಿಸಿರುವ ಮತ್ತು ವಾಲ್ಮಿಕಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ 
ನೋವುಂಟು ಮಾಡಿದ ದುಷ್ಪ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು 
ತಕ್ಷಣ ಭಂದಿಸಿ ಗಡಿಪಾರು ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ 
ಕಠಸಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು 
ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಸಾರಂಶದ 


